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GENERAL INFORMATION 




1-1. INTRODUCTION. 1-3. SCOPE. 

1-4. This manual is intended for use by maintenance 
1-2. This HP 3000 Computer System Illustrated Parts personnel who are familiar with the maintenance procedures 

Breakdown (IPB) Manual, part no. 03000-90021, is one in a of the HP 3000. 

set of manuals that document the Hewlett-Packard 3000 ^.^ n Qf ^ manual ^^ ^ , aceable 

Computer System. This manual contains replaceable parts major assemWieSj subassem blies, and detailed parts for the 

ordering information, replaceable parts lists, exploded views, Hp 3000 Computer System. Exploded or parts location 

and part location diagrams. views are located adjacent to the corresponding replace- 

able parts lists. Where disassembly is significant, replaceable 
parts are listed and indexed in the order of disassembly. 



1-1/1-2 
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REPLACEABLE PARTS 




2-1. INTRODUCTION. 

2-2. This section contains information that enables the 
user to interpret the replaceable parts lists in this section, 
and information to order replaceable parts. 

2-3. REPLACEABLE PARTS LISTS. 

2-4. Replaceable parts lists in this section are in two 
formats; lists by order of index number and lists by order 
of reference designation. 



2-5. 



INDEX NUMBERED LISTS. 



2-6. The index numbered lists are used in conjunction 
with the exploded and parts identification views of assem- 
blies and subassemblies. The replaceable parts are referenced 
to the views by index numbers which are in the order of 
disassembly except for attaching parts which are indexed 
immediately after the parts they attach. 

2-7 . Items in the DESCRIPTION column of the replace- 
able parts lists are indented to indicate item relationship. In 

addition, the symbol " x " follows the last of 

one or more attaching parts. Indention is as follows: 

MAJOR ASSEMBLY 

*Subassembly 

* Attaching Parts for Subassembly 

**Subassembly Parts 

** Attaching Parts for Subassembly Parts 

2-8. The columns in the index numbered lists provide 
the following information for each part: 

a. FIG. & INDEX NO. The figure and index number 
where the replaceable parts are shown in an exploded 

view. 

b. HP PART NO. The HP part number for each replace- 
able part. 

Note: When "Coml" appears in the HP PART 
NO. column for a particular part, that 
part should be available from normal 
commercial sources. 

c. DESCRIPTION. The description of each replaceable 
part and its applicable reference designation. Also lists 
special applications (accessories and options) of the re- 
placeable part. Refer to the Reference Designations 
and Abbreviation table at the back of this manual for 
an explanation of abbreviations used in the DESCRIP- 
TION column. 



d. MFR CODE. A five digit code that denotes a typical 
manufacturer of the part. Refer to the Code List of 
Manufacturers table at the back of this manual for a 
list of manufacturers. 



e. MFR PART NO. The manufacturer's part number for 
each replaceable part. 

f. UNITS PER ASSY. The total quantity of each part 
used in the assembly or subassembly to which it 
belongs. 

2-9. REFERENCE DESIGNATION ORDER LISTS. 



2-10. The lists which are in reference designation order 
are used in conjunction with the parts location diagrams for 
the printed-circuit assemblies (PCA). The replaceable parts 
are referenced to the parts location diagrams by reference 
designations which correspond to the PCA logic diagrams lo- 
cated in the Detailed Logic Diagrams Manual, part no. 
03000-90023. 

2-11. The columns in the reference designation order 
lists provide the following information for each part: 

a. REFERENCE DESIGNATION. The assembly designa- 
tion and complete reference designation for each re- 
placeable part. 

b. HP PART NUMBER. The HP part number for each 
replaceable part. 



QTY. The total quantity of a part used on the PCA is 
listed with the first entry for that part number. 



d. DESCRIPTION. The description of each replaceable 
part. Refer to the Reference Designations and Abbre- 
viations table at the back of this manual for an explan- 
ation of abbreviations used in the DESCRIPTION 
column. 



MFR CODE. A five digit code that denotes a typical 
manufacturer of a part. Refer to the Code List of 
Manufacturers table at the back of this manual for a 
list of manufacturers. 

MFR PART NUMBER. The manufacturer's part num- 
ber for each replaceable part. 



2-1 



Replaceable Parts 3000 

2-12. ORDERING INFORMATION. a. Model and serial number. 

2-13. To order replacement parts, address order or in- b - Hewlett-Packard part number for each part. 

quiry to the local Hewlett-Packard Field Office. (Refer to n . . . 

list at the end of this manual for addresses.) Specify the fol- °' Uescn V taaa ot eacn P art - 

lowing information for each part ordered: d. Circuit reference designation (if applicable). 



2-2 
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Replaceable Parts 



Table 2-1. HP 3000 Computer System 



FIG& 

INDEX 

NO. 



HP PART NO. 



DESCRIPTION 



MFR 
CODE 



MFR PART NO. 



UNITS 
PER 
ASSY 



30001 A 
30002A 
No Number 
3031 OA 
303 50A* 
30352A* 
3O390A 



CENTRAL PROCESSOR UNIT {see figure 2-1 1 
UNIVERSAL PCA MODULE (see figure 2-14) 
FAN ASSEMBLY (see figure 2-43) 
POWER SUPPLY ASSEMBLY (see figure 2-44) 
AUXILIARY CONTROL PANEL (see figure 2-58) 
HARDWARE MAINTENANCE PANEL (see figure 2-61) 
CABIN ET (Refer to 30390A Cabinet Maintenance Manual, 
part no, 30390-90001.) 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 



30001 A 
30002A 

OBD 
3031 0A 
30350A 
30352A 
30390A 



♦ Indicates parts lists and illustrations are not available for this printing. 
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Replaceable Parts 
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Table 2-2. Central Processor Unit, Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



2-1- 
1 
2 
3 

4 
5 
6 



9 
10 



HP PART NO. 



30001 A 
30001 -60001 
30001 -60002 
30001 -60003 

30001-60004 
30001-60005 
30001-60006 

30001-60007 

30001-60008 

No Number 
No Number 
30001 -60009 

30001-60016 

30001-60021 

30001-60010 



DESCRIPTION 



CENTRAL PROCESSOR UNIT (Refer to table 2-1 ) 

* READ-ONLY MEMORY (ROM) PCA (A3) (see figure 2-2) 

* SKIP AND SPECIAL FIELD (SSF) PCA (A4) (see figure2-3) 

* ARITHMETIC AND LOGIC UNIT (ALU) PCA (A5) 
(see figure 2-4) 

* R-BUS PCA (A6) (see figure 2-5) 

* S-BUS PCA (A7) (see figure 2-6) 

* CURRENT INSTRUCTION REGISTER (CIR) PCA (A8) 
(see figure 2-7) 

* MODULE CONTROL UNIT (MCU) PCA (A9) 
(see figure 2-8) 

* INPUT/OUTPUT PROCESSOR (IOP) PCA (A10) 
(see figure 2-9) 

* FAN ASSEMBLY (see figure 2-43) 

* CARD CAGE ASSEMBLY 

* CENTRAL DATA BUS TERMINATOR PCA (not shown) 
(see figure 2-10) 

* INPUT/OUTPUT PROCESSOR BUS TERMINATOR PCA 
(not shown) (see figure 2-1 1 ) 

* POWER BUS TERMINATOR PCA (not shown) 
(see figure 2-12) 

* CONTROL ASSEMBLY (not shown) (see figure 2-1 3) 



MFR 
CODE 



28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 

28480 

28480 



28480 
28480 
28480 
28480 



MFR PART NO. 



UNITS 

PER 

ASSY 



30001-60001 
30001-60002 
30001-60003 

30001 -60004 
30001-60005 
30001-60006 

30001-60007 

30001-60008 



30001-60009 
30001-60016 
30001-60021 
30001-60010 



♦ 
♦ 
♦ 
♦ 



♦ Units per assembly depend on system configuration. 




Figure 2-1. Central Processor Unit, Parts Location Diagram 



2-4 
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Replaceable Parts 



Table 2-3. Read-Only Memory (ROM) PCA (A3), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A3 


30001-60001 


i 


REAO-ONLY HEHQRY(ROM) PCA 


28480 


3CC01-60001 


A3C1 


0160-2055 


30 


CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56269 


CC2JFIGIF1C3ZS22-CIJH 


A3C2 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F1C1F1C3ZS2^-CDH 


A3C3 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F1C3ZS22-CDH 


A3C4 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CC23F1C1F1J3ZS22-C0H 


A3C5 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 1Q0VDCM 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


A3C6 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F1C1F1G3ZS22-CGH 


A3C7 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


CC2jF101FlC3ZS2i-C0H 


A3C6 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 10CVDCH 


56289 


CC23F1G1F103ZS22-CUH 


A3C9 


0150-0121 


8 


C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 5QV0CW 


56289 


5C5C81S-CSL 


A3C10 


0160-0229 


2 








A3C11 


0160-0127 


2 


C:FXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 


56289 


5C13CS-CML 


A3C12 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


C023F1C1F1C3ZS22-CGH 


A3C13 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


5628S 


CC23F101F103ZS22-CGH 


A3C14 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F1C 1F1G3ZS22-CDH 


A3C15 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56285 


C023F101F103ZS22-CIJH 


A3C16 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 10OV0CW 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


A3C17 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


C023F1G1F103ZS22-CDH 


A3C1B 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56285 


C023F101F1C3ZS22-CCH 


A3C19 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CU 


56285 


5C5GBIS-C»'L 


A3C2G 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56285 


5C5CBIS-CML 


A3C21 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 5CV0CW 


56285 


5C50BIS-CML 


A3C22 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56285 


CC23F101F1C3ZS22-CON 


A3C23 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 10QVDCW 


56285 


CG23F101Fll;3ZS22-CDH 


A3C24 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F1C1F1G3ZS22-C0H 


A3C25 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


C023FK.1F1G3ZS22-CGH 


A3C26 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56285 


CC23F101F1C3ZS22-CGH 


A3C2 7 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 8 S 


C*23F1C1F1C3ZS22-C.->H 


A3C28 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56285 


CC23F101F103ZS22-CCH 


A3C29 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56285 


CC23F101F10 3ZS22-CSJH 


A3C3G 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CG23F1C1F1J3ZS2Z-C0H 


A3C31 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VQCW 


56285 


C023F1G1F1C3ZS22-CDH 


A3C32 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56285 


CG23F101Fl( J 3Z$22-CuH 


A3C33 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


CC23F1C1F1C3ZS22-CJH 


A3C34 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56285 


5C5GB1S-CCL 


A3C33 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


CC23F101F10 3ZS22-COH 


A3C36 


C 160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


CC23FlClflC3ZSJ.— U'H 


A3C37 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


CC23F10XF103ZS2i-CUH 


A3C38 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56285 


5C13CS-CI"!. 


A3C39 


0160-0229 










A3«l 


1810-0080 


9 


RsNETWORK 7 X 500 OHM 5* 0.15W EACH 


28480 


181C-CC60 


AJB2 


1810-0030 


4 


NETW0RKS7 RESISTORS IK CHM 5* 0.15W EA 


2848C 


1810-C03C 


A3SJ 


1310-0080 




RsNETWORK 7 X 500 OHM 5* C.15W EACH 


2848C 


1810-0080 


A3R4 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* G.15W EA 


2848C 


181C-CC3C 


A3R5 


G757-0416 


4 


RsFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/BW 


28480 


0757-0416 


A3R6 


0757-0280 


11 


RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


G757-C230 


AJR7 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


C757-C2E0 


A3R8 


0757-0416 




RSFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 


28480 


C757-C416 


A3R9 


1810-0080 




RsNETWORK 7 X 500 OHM 5* 0.15W EACH 


28480 


181O-CC80 


A3R1J 


1810-0080 




RsNETWORK 7 X 500 OHM 5* 0.15W EACH 


2848C 


181C-C08C 


A3R11 


1810-0080 




RsNETWORK 7 X 500 OHM 5* C.15W EACH 


2848C 


181O-CG60 


A3P12 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK CHM 5* 0.15W EA 


2848C 


181C-C03C 


A3R13 


0757-0416 




RsFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8H 


2848G 


G757-C416 


A3R14 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


C757-C28C 


A3R15 


C-757-023C 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C2fcC 


A3R16 


0757-0416 




RSFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 


2848C 


C757-C416 


A3R17 


1810-ooaa 




RSNETWORK 7 X 500 OHM 5* 0.15W EACH 


2848C 


1B10-C080 


A3R18 


1810-0080 




RSNETWORK 7 X 500 OHM 5* 0.15W EACH 


2848C 


1610-CCaa 


A3R19 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 


2848C 


1810-COiC 


A3R20 


1810-0C3C 




RSNETWORK 7 X 500 OHM 5* 0.15W EACH 


284 8 C 


isic-ocao 


A3R21 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


2848C 


0757-C280 


4 3R22 


C 757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 18 1/8W 


284SG 


0757-C2SC 


A3R23 


1810-0080 




RSNETWORK 7 X 500 OHM 5* C.15W EACH 


2848C 


181C-CC80 


A3R24 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


2848C 


0757-C25C 


A3R25 


757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


2848C 


0757-C260 


A3R26 


U757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


2848C 


0757-C28C 


A3R27 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


2846C 


G757-C260 


A3R28 


0698-0082 


2 


RsFXO MET FLM 464 DHM 1* 1/8W 


2848C 


0658-o;a2 


A3R29 


0698-0082 




RSFXD MET FLM 464 OHM IS 1/8W 


2846C 


U698-CG62 


A3R3G 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


G757-C280 


A3U1 


1816-0015 


56 


ICSROM 

NOTES 
QUANTITIES OF PROMS LISTED ABOVE ARE 
THOSE REQUIRED TO RONS. 


2648C 


1616-C015 


A3U1<: 


1816-0073 


1 


ICsROM 4 X 256 


2848C 


I816-C073 



Replaceable Parts 
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Table 2-3. Read-Only Memory (ROM) PCA (A3). Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


IVIfr 
Code 


IVIfr Part Number 


AJU15 


1816-0075 




IC:RCM 4 X 256 


2848C 


1816-CC75 


A3U17 


1816-0077 




ICsRQM 4 X 256 


28480 


1616-CC77 


A3U18 


1816-0078 




IC:R0M 4 X 256 


2848C 


1816-C078 


A3U19 


1816-0C79 




ICsRQM 4 X 256 


28480 


1616-0C79 


A3U21 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


2848C 


1820-0759 


A3U22 


1816-0080 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0080 


S3U25 


1816-0082 




IC:ROH 4 X 256 


2848C 


1816-CC62 


A3U2T 


1816-0084 




ICsROH 4 X 256 


2S46C 


1B16-C084 


A3U2B 


1816-0085 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-C085 


A3UZ9 


1816-C086 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-0066 


A3U32 


1816-0087 




IC:R0H 4 X 256 


2848C 


1816-C087 


A3U3S 


1816-0CB9 




IC:RON 4 X 256 


28480 


1816-0089 


A3U37 


1816-0091 




IC:ROM 4 X 256 


28480 


1816-C091 


A3U38 


1816-0C92 




IC:RON 4 X 256 


28480 


1816-0092 


A3U39 


1816-0093 




ICsROH 4 X 256 


28480 


1816-0093 


A3U41 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


23480 


1820-0759 


A3U42 


I8i6-009i» 




IC:R0M ^ X 256 


2glt80 


1816-009l( 


A3U44 


1816-0280 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0280 


A3U45 


1816-0096 




ICSROM 4 X 256 


2848G 


1816-0096 


A3U48 


1816-0099 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0099 


A3U49 


1816-0100 




ICSROM 4 X 256 


28460 


1816-0100 


A3U51 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


2848C 


1820-0759 


A3U52 


1816-0101 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-0101 


A3U54 


1816-0281 




ICSROM 4 X 256 


2B480 


1816-0281 


A3U55 


1816-0103 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-0103 


A3U57 


1816-0105 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0105 


A3U59 


1816-0107 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-0107 


A 31)62 


1816-0108 




ICSROM 4 X 256 


2848G 


1816-0108 


A3U64 


1816-0282 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-0282 


A3U65 


1816-0110 




ICsROM 4 X 256 


28400 


1816-0110 


A 3068 


1816-0113 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-C113 


A3U69 


1816-0114 




ICSROM 4 X 256 


2S48C 


1816-0114 


A3U71 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-C75S 


A3U72 


1816-0115 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-0115 


A3U74 


1816-0283 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0283 


43U75 


1816-0117 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-Cil7 


A3U77 


1816-0119 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-C119 


A3U78 


1816-0120 




ICsROM 4 X 256 


2848C 


1816-0120 


A3U79 


1816-0121 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1816-C121 


A3UB1 


1820-0755 




IC 


2848C 


1820-0755 


A3U82 


1816-0122 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0122 


A 3U84 


1816-0281* 




ICsROM 4 X 256 


28480 


1816-0281) 


A3U85 


1816-0124 




ICSROM 4 X 256 


28480 


1S16-C124 


A3U87 


1816-0126 




ICSROM 4 X 256 


2S48C 


1816-0126 


A3U88 


1816-0127 




ICSROM 4 X 256 


2848C 


1816-0127 


A3U89 


1816-0128 




ICsROM 4 X 256 


2S48C 


1816-C128 


t.Wil 


1820-0373 




1C3TTL HS DUAL 4-INPT NAND 6ATE 


01295 


SN74H2CK 


A3U92 


1820-0755 




IC 


2848C 


1620-0755 


A3U93 


1820-1033 


ii 


IC I0S17538) 


2848C 


1820-1033 


A3U94 


1820- 069C 




ICsTTL SCHOTTKV DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A3U95 


1820-0140 


2 


ICsTTL OUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


A3U96 


1820-0846 


6 


ICSTTL DIGITAL OUAO BUFFER 


1204C 


OM 8C94N 


A3U97 


1820-0846 




ICSTTL DIGITAL QUAD BUFFER 


1204C 


DM 8C94N 


A3u<?e 


1820-0846 




ICsTTL DIGITAL OUAO BUFFER 


1204C 


DM 8094N 


A3U99 


1820-0686 


1 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74SUN 


A3U101 


1820-0373 




1C:TTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H2CH 


A3U102 


1820-1033 




IC (0S1753S) 


28480 


1820-1033 


A3UI03 


1820-0574 


9 


ICSDIGITAL TTL QUAD D-F/F 


12040 


DM6551N 


A3U104 


1320-0574 




ICSDIGITAL TTL QUAD D-F/F 


1204C 


DM8551N 


A3U1C5 


1820-0574 




ICsDIGITAL TTL QUAD D-F/F 


1204C 


DM8551N 


A 30 106 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL QUAD D-F/F 


12040 


DK8551N 


A3U107 


1820-0574 




ICsDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A3U108 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO D-F/F 


1204 C 


DM8551N 


A3U109 


1820-0846 




ICsTTL DIGITAL OUAD BUFFER 


1204C 


DM 8094N 


A3IJ111 


1820-0373 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H2CN 


A3UU2 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12C4C 


DM8551N 


A3U113 


1820-0282 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486K 


A3U114 


1823-1033 




IC (DS17538) 


284SC 


1820-10 33 


43UU5 


1820-1033 




IC (DS17538) 


2848C 


1820-1033 


4311116 


1820-1033 




IC (DS17538! 


2848G 


1820-1033 


AJU117 


1820-1033 




IC IDS17538) 


2848C 


182C-1033 


A3U113 


1820-1033 




IC (DS17538) 


2848C 


1820-1033 


A3Ull=l 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12G4C 


DP6551N 


A3U121 


1820-0373 




ICsTTL HS OUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 


A3U122 


1820-0282 




ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 
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Table 2-3. Read-Only Memory (ROM) PCA (A3), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A3U123 


1820-0374 


A3U125 


1820-0141 


A3U126 


1820-1033 


A3U127 


1820-0846 


A3U128 


1820-0846 


A3U129 


1820-10 33 


A3U131 


1820-0424 


A3U132 


1820-0755 


A3U133 


1820-0372 


A3U135 


1820-0424 


A3U141 


1820-0239 


A3U142 


1820-0374 


A3U143 


1820-0141 


A3U145 


1820-0373 


A3U146 


1820-0371 


A3U149 


1820-10 33 


A3U151 


1820-10 33 


A3U152 


1820-0282 


A3U154 


1820-0374 


A3U155 


1820-0424 


A3U156 


1820-0837 


A3U159 


1810-0037 


A3U161 


1820-0574 


A3U162 


1820-0755 


A3U14 


1816-0199 


A3U14 


1816-0260 


A3U16 


1816-0240 


A3U24 


1816-0261 


A3U26 


1816-0241 


A3U34 


1816-0262 


A3U36 


1816-0242 


A3U46 


1816-0243 


A3U47 


1816-0228 


A3U56 


1816-0244 


A3U58 


1816-0245 


A3U66 


1816-0246 


A3U67 


1816-0227 


A3U76 


1816-0247 


A3U86 


1816-0248 


A3U95 


1 820-0 14C 



IC:7TL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
IC:ITL OUAO 2-INPT AND GATE 
IC (DS17538I 

ICJTTL DIGITAL QUAO BUFFER 
IC:TTL DIGITAL QUAD BUFFER 

IC (DS17538) 

IC:TTL HS HEX INVERTER 

IC 

IC:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 

IC:TTL HS HEX INVERTER 

IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
IC:TTL QUAD 2-INPT AND GATE 
IC:TTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 
IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

IC (DS17538) 

IC IDS17538) 

IC:TTL QUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 

ICtTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 

IC:TTL HS HEX INVERTER 

IC:TTL DUAL 4-INPT NOR GATE 

RESISTOR ARRAY: IK OHH 2* 1U EACH 

ICtDIGITAL TTL QUAD D-F/F 

IC 

IC:RCH 

IC:ROM 
IC:RGM 
IC:ROH 
IC:ROH 
IC:ROH 

IC:ROH 
IC:ROH 
IC:RQH 
IC:ROH 
IC:ROH 

1C:R0M 
IC:ROM 
IC:ROM 
IC:RCM 
IClTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 



0I29E 
C4713 
2848C 
1204C 
I2C4C 

2848C 
04713 
2848C 
2848C 
04713 

28480 
C12S5 
04713 
01295 
01295 

2848C 
2848C 
01295 
01295 
04713 

18324 

2848C 
12040 
28480 
2848C 

28480 
28480 
28480 
28480 
2848C 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

2848C 
28480 
28480 
28480 

04713 



SN74H21N 
MC3C01P 
1820-10 33 
Of. 8094N 
DM 8094N 

1820-10 33 

SN74HC4N 

1820-C755 

1820-0372 

SN74HC4N 

1820-0239 

SN74H21N 

MC3001P 

SN74H2CN 

SN74H10N 

1820-1033 

1820-1033 

SN7486N 

SN74H21N 

SN74H04N 

N8815A 

1810-0037 

DN8551N 

1820-0755 

1816-0199 

1816-0260 
1816-0240 

1816-0261 
1816-0241 
1816-0262 

1816-0242 
1816-0243 
1816-C228 
1816-0244 
1816-0245 

1816-C246 
1816-0227 
1816-C247 
1816-0248 
MC3026P 
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Table 2-3. Read-Only Memory CROM) PCA (A3), Replaceable Farts (Continued) 



Reference 
Designation 



IHP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A3U123 


1820-0374 


A3U125 


1820-0141 


A3U126 


1820-1033 


A3U127 


1820-0846 


A3U12B 


1820-0846 


A3U129 


1820-10 33 


A3U131 


1820-0424 


A3U132 


1820-0755 


A3U133 


1820-0372 


A3U135 


1820-0424 


A3U141 


1820-0239 


A3U142 


1820-0374 


A3U143 


1820-0141 


A3U145 


1620-0373 


A3U146 


1320-0371 


A3U149 


1820-1033 


A3U151 


1820-1033 


A3UI52 


1820-0282 


A3U154 


1820-0374 


A3U155 


1820-0424 


A3U156 


1820-0837 


A3U159 


1810-0037 


A3U161 


1820-0574 


A3U162 


1820-0755 


A3U14 


1816-0277 


A3U16 


1816-0240 


A3U24 


1816-0278 


A3U26 


1816-0241 


A3U34 


1816-0279 


A3U36 


1816-0242 


A3U46 


1816-0243 


A3U47 


1816-0228 


A3U56 


1816-0244 


A3U56 


1816-0245 


A3U66 


1816-0246 


A3067 


1816-0227 


A3U76 


1816-0247 


A3U86 


1816-0248 


A3U95 


1820-014C 



IC:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICsTTL 0UA0 2-INPT AND GATE 
1C (0S17538) 

1C:TTL DIGITAL QUAD BUFFER 
ICsTTL DIGITAL QUAD BUFFER 

IC IDS17538) 

IC:TTl HS HEX INVERTER 

IC 

IC:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 
ICsTTL HS DUAL 4-INPT ANO GATE 
IC:TTl OUAD 2-INPT AND GATE 
IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 
ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

IC C0S17538) 

IC (0S17538) 

IClTTL QUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 

1C:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 

IClTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 
RESISTOR ARRAY: IK OHM 2* 1H EACH 
ICsDIGITAL TTL OUAD D-F/F 
IC 



ICsROM 
IC:ROH 
ICSROM 
ICSROM 
IC:ROH 

ICsROM. 
IC:R0M 
IC:R0N 
IC:R0H 
ICsRO* 

ICsROH 
ICsROM 
ICsROM 
ICsROM 
ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 



01295 
04713 
28480 
1204C 
12040 

28480 
04713 
28480 
2848C 
04713 

28480 
01295 
04713 
01295 
01295 

28480 
28480 
01295 
01295 

04713 

18324 
2848C 
12040 

2848C 



28480 
28480 
28480 
2848C 
2848 C 

28480 
28480 
28480 
28480 

2848C 

28480 
2848C 
2848C 
2848C 
04713 



SN74H21N 
KC3CC1P 
1820-1033 
DM 8094N 
DM 8094* 

1820-1033 

SN74H04N 

1820-C755 

1820-0372 

SN74HC4N 

1820-0239 

SN74H21N 

HC3001P 

St«74H2CN 

SN74H10N 

1820-1033 

1820-1033 

SN7486N 

SN74H21N 

SN74H04N 

N8815A 
1810-0037 
DN8551N 
1820-0755 



1816-0277 
1816-0240 
1816-0278 
1816-0241 
1816-0279 

1816-0242 
1816-C243 
1816-G228 
1816-0244 
1816-C245 

1816-C246 
1616-0227 
1816-C247 
1816-C24a 
MC3026P 
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Figure 2-2. Read-Only Memory (ROM) PCA (A3), Part Location Diagram 
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Figure 2-2. Read-Only Memory (ROM) PCA (A3), Part Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-4. Skip and Special Field (SSF) PCA (A4), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A4 


30001-60002 


i 


SKIP AND SPECIAL FIEL0ISSF1 PCA 


28480 


30001-60002 


A4C1 


0160-2055 


48 


C=FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VUCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C2 


01 80-022 9 


3 


C:FXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


A4C3 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VCCM 


28480 


0180-0229 


A4C4 


0180-0291 


1 


CsFXD ELECT 1.0 UF 10* 35V0CW 


562 89 


150D105X9035A2-0YS 


A4C5 


0160-0127 


11 


CsFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


A4C6 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 


562 89 


5C13CS-CML 


A4C7 


0180-0197 


9 


CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


150D22 5X9020A2-0YS 


A4C8 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4C9 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +30-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C10 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +60-201 100VDCW 


56289 


C0Z3F101F103ZS22-CDH 


A4C11 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A4C12 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4Ci3 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +30-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C14 


0160-2101 


1 


C:FXD MICA 27PF 2* 300VDCK 


72136 


ROM15E270G3C 


A4C15 


Oi 80-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56 239 


150D225X9020A2-OYS 


A4C16 


Oi.60-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 


562 89 


5C13CS-CML 


A4C17 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VUCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C18 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CQ23F101F103ZS22-CDH 


A4C19 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C20 


0i60-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C21 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C22 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C23 


0180-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


A4C24 


0180-022 9 




C:FX0 ELECT 33 UF 10* 10VUCW 


28480 


0180-0229 


A4C25 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56239 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4C26 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C27 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C28 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C29 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C30 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C31 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


150022 5X9020A2-DYS 


A4C32 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VQCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C33 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C34 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CHL 


A4C35 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C36 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +60-20* 100V0CW 


562S9 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C37 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C38 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C39 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


A4C40 


0160-2 055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4C41 


0160-0127 




C:FX0 CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


SC13CS-CHL 


A4C42 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4C43 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A4C44 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A4C45 


0180-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 


56289 


1500 225X902 0A2-DYS 


A4C46 


0160-2055 




CtFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C47 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C48 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVLlCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C49 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C50 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CHL 


A4C51 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


1500225X9020A2-OYS 


A4C52 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C53 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C54 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 1Q0V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C55 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C56 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C57 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C58 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0C* 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C55 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4C60 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A4C61 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C62 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


150D225X902042-DYS 


A4C63 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C64 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C65 


0160-3954 


1 


CSFXD 0.33 UF 


28480 


0160-3954 


A4C66 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C67 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C68 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C69 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C70 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C71 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCU 


56289 


5C13CS-CML 


A4C72 


0180-0197 




CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


A4C73 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VCCW 


56289 


5C13CS-CML 


A4C74 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CM 


56289 


150D225X9020A2-DYS 
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Table 2-4. Skip and Special Field (SSF) PCA (A4), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A4C75 


0160-2940 


i 


CsFXD MICA 470 PF 5X 3OOV0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


A4CR1 


1901-0040 


6 


0100£:SILICON 50 MA 30 HV 


07263 


FDG10S8 


A4CR2 


1901-0040 




0I0DE:SILIC0N 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


A4CR3 


1901-0040 




0IODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG108B 


A4CR4 


1901-0040 




0IO0E:SILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


A4CR5 


1901-0040 




OlODEsSlLICON 50 MA 30 UV 


07263 


FDG1088 


A4CR6 


1901-0040 




OlODEsSlLICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


A401 


1850-0158 


1 


TSTR:6E PNP 


80131 


2N2635 


A402 


1854-0477 


1 


TSTR:SI KPN 


80131 


2N2222A 


A4R1 


0757-0280 


12 


R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A4R2 


0698-3449 


2 


R:PXD MET FLM 28. 7K OHM IX 1/8W 


284 60 


0698-3449 


A4R3 


0698-3449 




RSFXD MET FLM 28. 7K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3449 


A4R4 


0698-3441 


1 


R:FXO MET FLM 215 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3441 


A4R5 


0698-3444 


1 


RSFXD MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


A4R6 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


2S480 


0757-0280 


A4R7 


0698-4037 


1 


RSFXD MET FLM 46.4 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-4037 


A4R8 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


U757-0280 


A4R9 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0260 


A4R10 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A4R11 


0757-1000 


1 


R3FX0 MET FLM 51.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-1000 


A4R12 


0698-3440 


2 


RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


A4R13 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28430 


0757-0260 


A4R14 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A4R15 


0698-3440 




RsFXD MET FLM 196 OHM IX 1/6W 


28480 


0698-3440 


A4R16 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0280 


A4R17 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0260 


A4R1B 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A4R19 


0757-0260 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A4R20 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A4R21 


0696-4207 


1 


R:FXO MET FLM 44. 2K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-4207 


A4R22 


0698-3132 


1 


RSFXO FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


A4U12 


1820-0512 


3 


IC:TTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN. ) 


01295 


SN74H74N 


A40I3 


1820-0512 




IC:TTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


A4U14 


1820-0515 


2 


ICSTTL DUAL RE-TRIG /RE- SET MDNO-MULTI 


07263 


U7B960259X 


A4U16 


1820-0142 


1 


INTEGRATED CIRCUI T: 4 INPUT .2-OR/NOR 


04713 


MC1004P 


A4U18 


1820-0697 


4 


It:TTL DUAL 4-INPT LINE DRIVER 


01295 


SN74S140N 


A4U21 


1820-0370 


9 


IC:TTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


A4U22 


182O-1033 


1 


IC (DS17538) 


28480 


1B2O-1033 


A4U23 


1820-0424 


6 


ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A4U24 


1820-0695 


4 


ICSTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 


01295 


SN74S113N 


A4U28 


1820-0697 




ICSTTL DUAL 4-INPT LINE DRIVER 


01295 


SN74S140N 


A4U32 


1820-0141 


5 


ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A4U32 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A4U33 


1820-0739 


6 


ICSTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A4U34 


1820-0685 


3 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A4U35 


1820-0375 


2 


ICSTTL HS 8-INPT HAND GATE 


01295 


SN74H30N 


A4U36 


1820-0695 




ICSTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 


01295 


SN74S113N 


A4U37 


1820-0681 


4 


ICSTTL QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


A4U38 


1820-0535 


1 


ICSTTL OUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


A4U42 


1820-0205 


2 


ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A4U43 


1820-0688 


1 


ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S20N 


A4U44 


1820-0837 


1 


ICSTTL OUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A4U45 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 HHZ MIN.l 


01295 


SN74H74N 


A4U46 


1820-0686 


2 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A4U47 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A4U48 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A4U52 


1820-0372 


2 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


A4U53 


1820-023 9 


2 


ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A4U54 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H0ON 


A4U55 


1820-0696 


4 


ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A4U56 


1820-0695 




ICSTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 


01295 


SN74S113N 


A4U57 


1820-0695 




ICSTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 


01295 


SN74S113N 


A4U58 


1820-0376 


2 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


A4U63 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A4U64 


1820-0 724 


1 


ICSTTL OUAL 2-4 DECOOER W/ENA8LE 


04713 


HC4007P 


A4U65 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A4U66 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A4U67 


1820-0759 


1 


ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


A4U68 


1820-0697 




ICSTTL DUAL 4-INPT LINE ORIVER 


01295 


SN74S140N 


A4U72 


1820-0371 


8 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U73 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U74 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HD4N 


A4U75 


1B20-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A4U76 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A4U77 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 
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Table 2-4. Skip and Special Field (SSF) PCA (A4), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A4U78 


1820-0681 




ICtTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


A4U82 


1820-0615 


4 


IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM.ENASLE 


04713 


FAIR 9312 


A4U83 


1820-0615 




ICtTTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


A4U84 


1820-0615 




IC:TTL S-INPT MULTIPLEXER W/COM. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


A4U85 


1820-0615 




ICtTTL 8-INPT MULTIPLEXER U/ COM. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


A4U86 


1820-0690 


2 


IC:TTL SCHOTTKr DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A4U87 


1820-0697 




IC:TTL DUAL 4-INPT LINE DRIVER 


01295 


SN74S140N 


A4U88 


1820-0690 




IdtTTL SCHUTTKY DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A4U92 


1B2J-0205 




IC:TTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A4U93 


1820-0681 




ICtTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


A4U94 


1820-0683 


2 


ICtTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74SG4N 


A4U95 


1820-0374 


1 


IC:TTL HS OUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A4U96 


1820-0683 




ICtTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A4U102 


1820-0691 


1 


ICtTTL SCHOTTKY 4 WI4-2-3-2) INPT 


01295 


SN74S64N 


A4U103 


1820-0370 




ICtTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A4U104 


1820-0370 




ICtTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


012 95 


SN74H0ON 


A4U105 


1820-0370 




ICtTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A4U10A 


1820-0370 




ICtTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A4U1Q7 


1820-0370 




ICtTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A4U112 


1820-0739 




ICtTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A4U113 


1820-0739 




ICtTTL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A4U114 


1820-0739 




ICITTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A4U115 


1820-0739 




ICtTTL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A4U116 


1820-0739 




ICtTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A4U117 


1820-0696 




ICtTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A4U116 


1820-0373 


2 


ICiTTL HS OUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 


A4U122 


1820-0370 




ICtTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74HO0N 


A4U123 


1820-0371 




ICtTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01 2 95 


SN74H10N 


A4U124 


1820-0371 




ICtTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U125 


1820-0371 




ICtTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U126 


1820-0371 




ICtTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U12 7 


1820-0373 




ICtTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 


A4U128 


1820-0681 




ICtTTL OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S0ON 


A4U135 


1820-0696 




ICtTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A4U134 


1820-0141 




ICtTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A4U135 


1820-0424 




ICITTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A4U13* 


1820-0424 




ICtTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A4U13 7 


1820-0424 




ICtTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A4U143 


1820-0515 




ICtTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULTI 


07263 


U7B960259X 


A4U144 


1820-0608 


4 


ICtTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A4U145 


1820-0608 




ICtTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A4U146 


1820-0608 




ICtTTL I OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A4U147 


1820-0608 




ICtTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A4U154 


1820-0372 




ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


A4U155 


1820-0376 




ICtTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


A4U156 


1820-0371 




ICtTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U157 


1820-0371 




ICtTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A4U164 


1820-0239 




ICtTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A4U16S 


1820-0375 




ICtTTL HS 8-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H30N 


A4W1 


8159-0005 


1 


JUMPER MIRE 


28480 


8159-0005 


A4XY1 


1200-0199 


1 


SOCKETICRYSTAL 


91506 


&000-AG9 


A4Y1 


0410-0472 


1 


CRYSTAL 


28480 


0')10-0 I t72 
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Replaceable Parts 



Table 2-5. Arithmetic and Logic Unit (ALU) PCA (A5), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A5 


30001-60003 


i 


ARITHMETIC AND LOGICAL UMTIALUJ PCA 


28480 


30001-60003 


A5C1 


0i50-0121 


12 


CsFXD CER 0.1 UF ♦80-20* 50VDCW 


56269 


5C50BIS-CML 


A5C2 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


562 89 


5C506IS-CML 


A5C3 


0150-0121 




C:FX0 CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50B1S-CML 


A5C4 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A5C5 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CK 


56289 


5C50BIS-CML 


A5C6 


0160-2055 


24 


CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C7 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


«5C8 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


asC9 


0160-0127 


3 


C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A5C10 


0180-022 9 


3 


CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VCCH 


28480 


0180-0229 


A5C11 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C12 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C13 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


A5C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C15 


Oj. 50-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20Z 50VDCU 


56289 


5C50BIS-CML 


A5C16 


0160-0127 




C:FX0 CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A5C17 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A5C18 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C19 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VOCK 


56289 


5C508IS-CML 


A5C20 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20X 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C21 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C22 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


562 89 


5C50BIS-CML 


A5C23 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C24 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C25 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


A5C26 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C27 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C28 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C29 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C30 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C31 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


A5C32 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C33 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A5C34 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C35 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C36 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C37 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


A5C38 


0180-022 9 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A5C39 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C40 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A5C41 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A5C42 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


562 89 


5C50BIS-CML 


A5R1 


0757-0280 


8 


R:FXD HET FLH IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A5ft2 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A5R3 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/SW 


28480 


0757-0260 


A5R4 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


A5R5 


0757-0280 




RsFXD MET FLH IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-02 BO 


A5R6 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A5R7 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A5R8 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A5U13 


1820-0755 


16 


IC 


28480 


1820-0755 


A5U14 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U15 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U16 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U17 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U18 


1820-0367 


8 


ICsTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A5U23 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U24 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U25 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U26 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A5U27 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


ASU28 


1820-0367 




ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A5U33 


1820-0371 


5 


IC:TTL HS TRIPLE 3-1 NPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A5U34 


1820-0373 


6 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 


A5U36 


1820-0382 


1 


IC:TTL HS 2 M 4-INPT AND OR INV GATE 


01295 


SN74H55N 


A5U37 


1820-0239 


4 


ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A5U38 


1820-0999 


1 


ICSECL OUAD-NOR If*. SH5 AuO FJ/JCTlOft, 


28480 


1820-0999 


A5U43 


1820-0683 


2 


ICsTTL SCHOTTKY HEX INVERTER tCiuirSATOR 


01295 


SN74S04N 


A5U44 


1820-0370 


5 


ICsTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A5U46 


1820-0424 


2 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A5U47 


1820-0683 




ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A5U49 


1820-0262 


4 


ICsTTL 8-BIT PAR-1N SER-OUT SHIFT REG. 


12 040 


SD9936 


A5U53 


1820-0695 


1 


ICsTTL SHS DUAL J-K F/F K/PRESET 


01295 


SN74S113N 


ASUS* 


1820-0608 


5 


ICsTTL 1 OF DECODER U/ENABLE 


04713 


MC4006P 
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Table 2-5. Arithmetic and Logic Unit (ALU) PCA (A5), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Nu 


mber 


A5U56 


1820-0282 


i 


1C:ITL OUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 




A5U57 


1820-0686 


3 


IC:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 




A5U58 


1820-0367 




IC:TTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 




ASU64 


1820-0512 


9 


ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




* 51)66 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 




A5U67 


1820-0837 


4 


IC:TTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8S15A 




A5U68 


1820-036 7 




IC:TTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 




A5U69 


1820-0262 




IC:TTL 8-8IT PAR-IN SER-DUT SHIFT REG. 


12040 


SO 99 36 




A5U72 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 KHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




A5U73 


1820-0372 


2 


IC:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 




A5U74 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


01295 


SN74S11N 




A5U76 


1820-0 755 




IC 


28480 


1820-0755 




A5U77 


1820-0688 


2 


ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S20N 




A5U78 


1820-0606 


3 


IC:TTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 




A5U79 


1820-0686 




ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 




A5U81 


1820-0846 


1 


IC:TTL DIGITAL OUAD BUFFER 


12040 


DM 8094N 




A5U83 


1820-0374 


2 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 




A5U84 


1820-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 




A5UB6 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 




A5U87 


1820-0691 


1 


ICSTTL SCHOTTKY 4 WI4-2-3-2I INPT 


01295 


SN74S64N 




A5U89 


1820-0690 


1 


ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 




A5U91 


1820-0696 


1 


ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 




A5U92 


1820-0535 


1 


ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 


01295 


SN75451P 




A5U93 


1820-0375 


2 


ICSTTL HS 8-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 




A5U94 


1820-0685 


2 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 




A5U96 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 




A5U97 


1820-061 1 


1 


ICSTTL LOOK-AHEAD CARRY GENERATOR 


01295 


SN74162N 




A5U98 


1820-0367 




ICSTTL 4-8IT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 




A5U101 


1820-0141 


3 


ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 




A5U102 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 




A5U103 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 




A5U104 


1820-0837 




ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 




A5U105 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




A5U106 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 




A5U107 


1820-0837 




ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8S15A 




ASuiae 


1820-0367 




ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 




a sum 


1820-0379 


3 


ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 




A5U112 


1820-0688 




ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S20N 




A5U113 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN 74H1 ON 




A5UU4 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




ASU115 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




A5U116 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 




A5U118 


1820-0606 




ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 




ASU121 


1820-0205 


2 


ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 




A5U122 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 




A5U123 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


Sh 74111 ON 




ASU124 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 




A5U125 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




A5U126 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 




A5U129 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 




A5U131 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 




A5U132 


1820-0205 




ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 




A5U133 


1820-0608 




ICSTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 




A5U134 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/F135 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




A5U135 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 




A5U136 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H2 0N 




A5U137 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 




A5U138 


1820-0367 




ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 




A5U142 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 




A5U143 


1820-0608 




ICSTTL 1 OF OECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 




A5U144 


1820-0837 




ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 




A5U145 


1820-0239 




ICSTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 




A5U146 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANC GATE 


01295 


SN74H20N 




A5U147 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


5N74H10N 




A 5b 148 


1820-0367 




ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 




A5U149 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 




A5U151 


1820-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 




A5U152 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 




A5U153 


1820-0608 




ICSTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 




A5U154 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 




A5U155 


1820-0384 


1 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT EXPANDER 


01295 


SN74H61N 




A5U156 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 




A5U157 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 




A5U15S 


1820-0606 




ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 




A5U15S 


1820-0375 




ICsTTL HS B-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H30N 
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Replaceable Parts 



Table 2-5. Arithmetic and Logic Unit (ALU) PCA (A5), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A5U161 
A5IJ162 
A5U163 
A5U164 
45U16 5 

A5U166 
A5IJ167 



1820-0374 
1820-0379 
1820-0608 
1820-0141 
1820-0379 

1820-0376 
1820-0370 



ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 

IC:TTL HS 4« 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

IC:TTL 1 OF DECODER H/ENABLE 

ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 

IC:TTL HS 4H 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

ICsTTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 
IC:TTL HS QUAD 2-INPT NANC GATE 



01295 
01295 
04713 
04713 
01295 

01295 
01295 



SN74H21N 

SN74H52N 

HC4006P 

MC3001P 

SN74H52N 

SN74H40N 
SN74H00N 
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Figure 2-4. Arithmetic and Logic Unit (ALU) PCA (A5), Parts Location Diagram 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-6. R-Bus PCA (A6), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


46 


30001-60004 


i 


R-BUS PCA 


28480 


30001-60004 


A6C1 


0160-2055 


31 


C:FXD CER 0.01 UF +80-205! 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C2 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-201 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A6C3 


0150-0121 


9 


C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VOCH 


56289 


5C50BIS-CML 


A6C4 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A6C5 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C6 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20Z 100VOCU 


56289 


C023F10 1F103ZS22-CDH 


A6C7 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C8 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C9 


0160-0127 


4 


C:FXO CER 1.0 UF 20X 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


A6C13 


0180-0229 


4 


CsFXD ELECT 33 UF 101 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A6C11 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C12 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


562 89 


5C50BIS-CML 


A6C13 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A6C15 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A6C16 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A6C17 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C18 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A6C19 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VOCU 


56289 


5C5081S-CML 


A6CZ0 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 1QQVDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C21 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A6C22 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


562 89 


5C50BIS-CML 


A6C23 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C24 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


A6C2S 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C26 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C27 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C28 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C29 


0180-0229 




CSFXD ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


A6C30 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


562 89 


CO23F101F103ZS22-CDH 


A6C31 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C32 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C33 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


A6C34 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A6C35 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C36 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C37 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


A6C38 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


CO23F1O1F103ZS22-C0H 


A6C39 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCU 


56289 


5C50BIS-CML 


A6C40 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C41 


0180-0229 




CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-022 9 


A6C42 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C43 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


A6C44 


0160-2055 




CSFXD CER 0-01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C45 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CM 


56289 


5C50BIS-CML 


A6C46 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A6C47 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C48 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCH 


56289 


5C13CS-CML 


A6R1 


0757-0280 


8 


RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


A6R2 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8K 


28480 


0757-0280 


A6R3 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8N 


28480 


0757-0280 


A6R4 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A6R5 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK CHM 1* 1/8N 


28480 


0757-0280 


A6R6 


0757-0280 




RSFXD NET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


A6R7 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK CHM 1* 1/SW 


28480 


0757-02 80 


A6R8 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0280 


A6U13 


1820-0370 


2 


ICsTTL HS OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


A6U14 


1820-0755 


18 


IC 


28480 


1820-0755 


A6U15 


1820-0367 


4 


ICSTTL 4-6IT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A6U16 


1820-1033 


16 


IC (DS1 75301 


28480 


1820-1033 


A6U17 


1820—10 33 




IC iS31753Si 


28480 


1820— IC 33 


A6U18 


1820-1033 




IC (DS1 75381 


28480 


1820-1033 


A6U19 


1820-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 


A6U22 


1820-0535 


1 


ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 


01295 


SN 75451 P 


A6U23 


1820-0205 


4 


ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A6U24 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U25 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U26 


1820-0574 


16 


ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A6U27 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A6U28 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL QUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A6U29 


1320-0141 


3 


ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


A6U31 


1820-0620 


8 


ICsTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A6U32 


1820-0620 




ICsTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A6U34 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0 755 
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Table 2-6. R-Bus PCA <A6), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A6U35 


1820-0 75 5 




IC 


28480 


1620-0755 


A6U36 


1820-0262 


4 


ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12 040 


SD9936 


A6U37 


1820-0 739 


5 


ICSTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A6U38 


1820-0739 




ICSTTL Hl-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A6U39 


1820-0739 




IC:TIL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A6U41 


1820-0574 




ICSOIGITAL Tit OUAO D-F/F 


12040 


0M6551N 


A6U42 


1820-0606 


4 


IC:TTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 


A6U44 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U45 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U46 


1820-0262 




IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


A6U47 


1820-0847 


2 


IC:TTL DUAL CARRY/SAVE FULL ADDER 


01295 


74H183N 


A6U4S 


1820-0739 




ICsTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A6U49 


1820-0739 




ICsTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A6U51 


1820-0620 




ICsTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A6U52 


1820-0620 




ICsTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A6U55 


1820-0367 




ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A6U56 


1820-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 


A6U57 


1820-1 33 




IC <0S17536) 


28480 


1820-1033 


A6U5B 


182O-I0 33 




IC I0S17538I 


28480 


1820-1033 


A6U59 


1820-10 33 




IC (0S17538) 


28480 


1820-1 33' 


A6U61 


1820-0574 




IC: DIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


0M8551N 


A6U62 


1820-0606 




1C:TTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 


A6U65 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U66 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAO D-f/F 


12040 


DM8551N 


A6U67 


1820-0574 




IC:0IGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A6U68 


1820-0574 




ICiOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A6U69 


1820-0686 


4 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A6U71 


1820-0608 


1 


ICSTTL 1 OF DECODER W/ENA8LE 


04713 


MC4006P 


A6U72 


1820-0239 


4 


ICSTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A 60 74 


1820-0384 


1 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT EXPANDER 


01295 


SN74H61N 


A6U75 


1820-0379 


2 


ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


A6U76 


1820-0998 


4 


IC 


01295 


SN74S153M 


A6U77 


1820-0998 




IC 


01295 


SN74S153M 


A6U78 


1820-0998 




IC 


01295 


SN74S153M 


A6U79 


1820-099 8 




IC 


01295 


SN74S153M 


A6U81 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A6UB2 


1820-0611 


1 


ICSTTL LOOK-AHEAD CARRY GENERATOR 


01295 


SN74182N 


A6U84 


1820-0847 




ICSTTL DUAL CARRY/SAVE FULL ADDER 


01295 


74H183N 


A6U85 


1820-0379 




ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


A6U86 


1820-0424 


3 


ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A6US7 


1820-0140 


1 


ICSTTL DUAL 4-INPT ANO BUFFER 


04713 


MC3026P 


A6U88 


1820-0205 




ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A6US9 


1820-0724 


3 


ICSTTL DUAL 2-4 DECODER M/ENABLE 


04713 


MC4007P 


A6U91 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H0ON 


A6U92 


1820-0376 


1 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74H40N 


A6U94 


1820-0512 


1 


ICSTTL HS OUAL D F/FI35 CHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


A6U95 


1820-0837 


3 


ICSTTL OUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8B15A 


A6U96 


1820-0 724 




ICSTTL OUAL 2-4 DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4007P 


A6U97 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


A6U98 


1820-0690 


1 


ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A6U99 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U101 


1820-0205 




ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A6U102 


1820-083 7 




ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A6U104 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


01295 


SN74SUN 


A6U105 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A6U106 


1820-0205 




ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A6U107 


1820-0374 


2 


ICSTTL HS OUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 


A6U106 


1820-0239 




ICSTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A6U109 


1820-0724 




ICSTTL OUAL 2-4 DECODER M/ENABLE 


04713 


MC4007P 


A6U111 


1820-0620 




ICSTTL OUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A6U112 


1820-0620 




ICSTTL OUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A6U114 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U115 


1820-0367 




ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A6U116 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DM8551N 


A6U117 


1820-0574 




ICs DIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A6U11S 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


0M8551N 


A6UU9 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A6U121 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DM8551N 


A6U122 


1820-0606 




ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN741B1N 


A6U124 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U12S 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A6U126 


1820-1033 




IC IDS1753B) 


28480 


1820-1033 


A6U127 


1820-1033 




IC IDS17538I 


28480 


1820-1033 


A6U12S 


1820-10 33 




IC (0S17538) 


28480 


1820-1033 


A6U129 


1620-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 
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Table 2-6. R-Bus PCA (A6), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A6U131 


1820-0239 


A6U132 


1820-0374 


A6U135 


1820-0755 


A6U136 


1820-0262 


A6U137 


1820-0755 


A6U136 


1820-0372 


A6U139 


1820-0846 


A6U141 


1820-0371 


A6U142 


1820-0424 


ltUU4 


1820-0755 


A6U145 


1820-0755 


A6U146 


1820-0262 


A6U147 


1820-0686 


tb U 148 


1820-0239 


A6U14S 


1820-0837 


A6U151 


1820-0620 


A6U152 


1820-0620 


A6U154 


1820-0755 


A6U155 


1820-0367 


A6U156 


1820-0574 


A6U157 


1820-0574 


A6U15E 


1820-0574 


A6U155 


1820-0755 


A6U161 


1820-0574 


A6U162 


1820-0606 


A6U166 


1820-1033 


A6U16? 


1820-10 33 


A6U168 


1820-10 33 


A6U165 


1820-10 33 



IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 

ICSTTL HS DUAL 4-INPT ANC GATE 

IC 

IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

IC 

ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL DIGITAL QUAD BUFFER 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
IC 

IC 

ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 

ICSTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 

ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 

ICSTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 

ICSTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 

IC 

ICSTTL 4-BIT UP-DONN SHIFT REGISTER 

ICSDIGITAL TTL OUAD D-f/F 

ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 

ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 

IC 

ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 

ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 

IC I0S17538) 
IC (DS17538I 
IC (0S175381 
IC (DS17538) 



28480 
01295 
28480 
12040 
28480 

28480 
12040 
01295 
04713 
28480 

28480 
12040 
01295 
28480 
18324 

01295 
01295 
28480 
01295 
12040 

12040 
12040 
28480 
12040 
01295 

28480 
28480 
28480 
28480 



1820-0239 

SN74H21N 

1820-0755 

SD9936 

1820-0755 

1820-0372 
DM 8094N 
SN74H10N 
SN74H04N 
1820-0755 

1820-0755 

SD9936 

SN74S11N 

1820-0239 

N8815A 

SNT4153N 

SN74153N 

1820-0755 

SN7495N 

DM8551N 

DM 85 51 N 
DM 85 51 N 
1620-0755 
DH8551N 
SN74181N 

182O-1035 
1820-1033. 
1820-1033 
1820-1033 
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Figure 2-5. R-Bus PCA (A6), Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-7. S-Bus PCA (A7) Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A7 


30001-60005 


i 


S-BUS PCA 


28480 


30001-60005 


A7C1 


0160-2055 


24 


C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F1032S22-COH 


A7C2 


0150-0121 


4 


CsFXD CER 0.1 UF +80-203! 5OV0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


A7C3 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C4 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A7C5 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C6 


0160-0127 


6 


C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


562 89 


5C13CS-CML 


A7C7 


0180-0229 


5 


CSFXO ELEC7 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A7C8 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


iia 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C10 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C11 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A7C12 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CM 


56289 


5C13CS-CML 


A7C13 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C14 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCM 


562 89 


5C13CS-CML 


A7C15 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


A7C16 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C17 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


A7C18 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C19 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C20 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VOCK 


562 89 


5C50BIS-CHL 


A7C21 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C22 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 1OOV0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C23 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


CO23F101F103ZS22-COH 


A7C24 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


562 89 


5C50BIS-CHL 


A7C25 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A7C26 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C27 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A7C28 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A7C29 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CM 


56269 


5C13CS-CML 


A7C30 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C31 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F 103ZS22-CDH 


A7C32 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


562 89 


CQ23F101F103ZS22-CDH 


A7C33 


0160-0127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25*DCW 


56 289 


5C13CS-CML 


A7C34 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A7C35 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A7C36 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C37 


0160-2055 




CSFXD CEft 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A7C38 


3160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A7C39 


0180-0229 




CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A7R1 


0757-0280 


7 


RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A7R2 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28460 


0757-0280 


A7R3 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


A7R4 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/3M 


28480 


0757-0280 


A7R5 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IS 1/SH 


28480 


0757-0280 


A7R6 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-02 80 


A7R7 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK CHH 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A7S2 


3100-2687 




Shi TCHS ROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A7S3 


3100-2687 




SWTCHSROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A7S4 


3100-2687 




ShlTCHSROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A7S5 


3100-2687 




SMITCHSROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A7S6 


3100-2687 




SNITCHsRQTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A7U13 


1820-0685 


3 


1C:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A7U14 


1820-0608 


3 


ICsTTL 1 OF DECODER M/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A7U16 


1820-0755 


14 


IC 


23480 


1820-0755 


A7U17 


1820-0574 


36 


ICSOIGITAL TTL QUAD D-F/F 


12040 


DM 85 5 IN 


A7U18 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U19 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7II21 


1820-0375 


4 


ICsTTL HS 8-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H30N 


A7U22 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A7U23 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S10N 


A7U24 


1820—0683 


1 


ICSTTL SCKGTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A7U26 


1B20-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U27 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U28 


1820-0716 


4 


ICSTTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN74161N 


A7U29 


1820-0367 


4 


ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A7U31 


1820-0375 




ICSTTL HS 8-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


A7U32 


1820-0846 


6 


ICSTTL DIGITAL OUAO BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A7U33 


1820-0574 




ICsOIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


OM8551N 


A7U34 


1820-0608 




ICsTTL 1 OF OECODER M/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A7U35 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A7U36 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U37 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


OM8551N 


A7U38 


1820-0842 


2 


ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 


04713 


HC400SP 


A7U39 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0 755 
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Table 2-7. S-Bus PCA (A7), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A7U41 


1820-0375 




ic:ttl hs b-inpt nand gate 


01295 


SN74H30N 


A7U42 


1820-0574 




ICsDIGITAL ITL QUAD O-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U43 


1820-0574 




ICsDIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U44 


1820-0608 




IC:TTL 1 OF DECODER K/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A7U45 


1820-10 33 


16 


IC (0S175381 


28480 


1820-1033 


A7U46 


1820-10 33 




IC C0S17538) 


28480 


1820-1033 


A7U47 


1820-10 33 




IC I0S17538) 


28480 


1820-1033 


A7U48 


1820-10 33 




IC (0S17538) 


28480 


1820-10 33 


A7U49 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U51 


1820-0375 




IC:TTL HS 8-INPT NAND SATE 


01295 


SN74H30N 


A7U52 


1820-0373 


1 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 


A7U53 


1820-0205 


3 


IC:TTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A7U54 


1820-0367 




IC:TTL 4-BIT UP-OQWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A7U55 


1820-0424 


1 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A7U56 


1820-0690 


2 


1CSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A7U57 


1820-0574 




IC:OIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM 85 51 N 


A7U58 


1820-0574 




ICrDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DM855IN 


A7U59 


1820-0 755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U61 


1820-0239 


5 


ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A7U62 


1820-0205 




ICiTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A7U63 


1820-023 9 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A7U65 


1820-0998 


2 


IC 


01295 


SN74S153H 


A 7066 


1820-0998 




IC 


0129S 


SN74S153M 


A7U6B 


1820-0716 




IC:TTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN74161N 


A7U69 


1820-0686 


1 


ICITTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


012 95 


SN74S11N 


A7U71 


1820-0140 


1 


IC:TTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


A7U72 


1820-0846 




IC:TTL DIGITAL OUAD BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A7U73 


1820-0574 




ICrDIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


DHS551N 


A7U75 


1820-0574 




ICrDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U76 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


0M8551N 


A7U77 


1820-0574 




ICsOIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U78 


1820-0724 


2 


IC:TTL DUAL 2-4 DECODER h/ENABLE 


04713 


MC4007P 


A7U79 


1820-0724 




ICsTTL DUAL 2-4 DECODER M/ENABLE 


04713 


MC4007P 


A7U81 


1820-0376 


1 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74H40N 


A7U82 


1820-0574 




IC:0IGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


OM8551N 


A7U83 


1820-0574 




ICrDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U85 


1820-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 


A7U86 


1820-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 


A7U87 


1820-1033 




IC (0S17538) 


28480 


1820-1033 


A7U88 


1820-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 


A7U89 


1820-0 755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U91 


1820-0239 




IC:TTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A7U92 


1820-0370 


2 


IC:TTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN 74H00N 


A7U93 


1820-0205 




ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A7U95 


1820-023 9 




IC:TTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1620-0239 


A7US6 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U97 


1820-0574 




IC:OIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U98 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


0M8551N 


A7U99 


1820-0755 




IC. 


28480 


1820-0755 


A7U103 


1820-0141 


2 


IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A7U106 


1820-0755 




IC 


28480 


1620-0755 


A7U107 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U108 


1820-0716 




1C:TTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN74161N 


A7U109 


1820-0367 




ICJTTL 4-BIT UP-DOMN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


A7U111 


1820-0846 




IC:TTL DIGITAL OUAD BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A7U112 


1820-0846 




IC:ITL DIGITAL OUAO BUFFER 


12040 


OM 8094N 


A7U113 


1820-0574 




ICrDIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U115 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U116 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U117 


1823-0574 




ICsOIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U118 


1820-0842 




ICsTTL 8-8IT PARITY TREE 


04713 


MC4008P 


A7UU9 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A7U122 


1820-0574 




ICRDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A7U123 


1820-0574 




1C:DIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U125 


1820-1033 




IC (DS17S38) 


28480 


1820-10 3 3 


A7U126 


1820-1033 




IC (0S17538) 


28480 


1820-1033 


A7U127 


1820-1033 




IC (DS17538) 


28480 


1620-1033 


A7U128 


1820-10 33 




IC (DS17538) 


28480 


1820-1033 


A7U129 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A7U131 


1820-0374 


I 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A7U132 


1820-0282 


2 


IC:TTL OUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 


A7U133 


1820-0574 




IC:OIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A7U135 


1820-0620 


3 


IC:TTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


01295 


SN74153N 


A7U136 


1820-0690 




IC:TTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A7U137 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DM8551N 
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Table 2-7. S-Bus PCA (A7), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A7U138 


1820-0574 


A7U135 


1820-0755 


A7U141 


1320-0141 


A7U142 


1820-0282 


A7U143 


1820-0574 


A7U145 


1820-0620 


A7U146 


1820-0620 


A7U148 


1820-0716 


A7U145 


1820-0367 


A7U151 


1820-0846 


A7U152 


1820-0846 


A7U153 


1820-0574 


A7U155 


1820-0574 


A7U156 


1820-0574 


A7U15 7 


1820-0574 


A7U159 


1820-0370 


A7U162 


1820-0574 


ATU163 


1820-0574 


A7U164 


1820-0239 


A7U16S 


1820-10 33 


A7U166 


1820-10 33 


A7U167 


1820-10 33 


A7U168 


1820-10 33 


A7U169 


1820-0574 



IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 

IC 

ICsTTL OUAO 2-INPT AND GATE 

IC:TTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 

ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 

IC:TTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 

ICSTTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 

ICsTTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 

ICsTTL 4-BIT UP-OCWN SHIFT REGISTER 

ICsTTL DIGITAL OUAD BUFFER 

ICSTTL DIGITAL OUAO BUFFER 
ICsOIGITAL TTL OUAO D-F/F 
IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 
ICsOIGITAL TTL OUAO O-F/F 
ICSOIGITAL TTL OUAD D-F/F 

ICsTTL HS OUAO 2-INPT NANO GATE 
ICsOIGITAL TTL OUAD D-F/F 
IC:OIGITAL TTL OUAD D-F/F 
IC:TTL OUAO 2-INPT NOR GATE 
IC (DS17538) 

IC (DS17538) 
IC (DS17538) 
IC <0S17538J 
ICSOIGITAL TTL QUAD D-F/F 



12040 


DH8551N 


28480 


1820-0755 


04713 


HC3001P 


01295 


SN7486N 


12040 


DM 85 51 N 


01295 


SN74153N 


01295 


SN74153N 


01295 


SN74161N 


01295 


SN7495N 


12040 


DM 8094N 


12040 


DM 8094N 


12040 


DM85 51N 


12040 


DM8551N 


12040 


DM8551N 


12040 


DM8551N 


01295 


SN74H00N 


12040 


DM8551N 


12040 


DM8551N 


28480 


1820-0239 


28480 


1820-1033 


28480 


1820-1033 


28480 


1820-1033 


28480 


1820-1033 


12040 


DM8551N 



2-23 



CIRCUIT SIDE 13 5- 
COMPONENT SIDE 2 4 6- 
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Figure 2-6. S-Bus PC A (A7), Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-8. Current Instruction Register (CIR) PCA (A8), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A8 


30001-60006 


i 


CURRENT INSTRUCTION REGISTER(CIR 1 PcJt 


28480 


30001-60006 


ASCI 


0160-2055 


81 


CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C2 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 1O0YDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C3 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


A8C4 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C5 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C6 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A8C7 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A8C8 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C9 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


CO23F101F103ZS22-C0H 


A8C10 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F1O3ZS22-COH 


ABC11 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


CO23F101F103ZS22-C0H 


A8C12 


0150-0121 


25 


CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56 289 


5C50BIS-CHL 


A8C13 


0180-0229 


2 


C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VCCH 


284 80 


0180-0229 


A8C14 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C15 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 as 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C16 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F1D3ZS22-CDH 


A8C17 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-2 0* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C18 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C19 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C20 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C21 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C22 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CNL 


A8C23 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-2 0* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A8C24 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C25 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C508IS-CML 


A8C26 


0150-0121 




CtFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C5081S-CHL 


A8C27 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C28 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C29 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


562 89 


5C50BIS-CML 


A8C30 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C31 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F10 1 F 103ZS 22-CDH 


A8C32 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C33 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F1O1F1O3ZS22-C0H 


A8C34 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C35 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C36 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C37 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C38 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C39 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A8C40 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C50BIS-CML 


ASC41 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F10 IF 103ZS22-C0H 


A8C42 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C43 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


CO23F101F1O3ZS22-COH 


A8C44 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C45 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F10 1F103ZS22-CDH 


A8C46 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F 103ZS22-C0H 


A8C47 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C50BIS-CNL 


A8C48 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C49 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8CSO 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C51 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


ABC 52 


0160-2055 




CJFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C53 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C54 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CHL 


A8C5S 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C56 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C57 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C58 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C59 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C60 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A8C61 


0160-2055 




CSFXD CER 0-01 UF +80-20* IfiOVfiCsi 


56289 


C023F101F1032S22-C0K 


A8C62 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C63 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


562 89 


5C50B1S-CML 


A8C64 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C65 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CH! 


A8C66 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C67 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C68 


0160-20S5 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C69 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F1O1F103ZS22-C0H 


A8C70 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20X 50VDCU 


56289 


5C50B1S-CML 


A8C71 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C72 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C73 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C74 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 



2-25 
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Table 2-8. Current Instruction Register (CIR) PCA (A8), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A6C75 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C76 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A6C77 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C78 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 101 10VCCM 


28480 


0180-0229 


ABC 79 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C80 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +60-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C81 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


562B9 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C82 


0160-2055 




CtFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C83 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +00-201 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C84 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8CS5 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +B0-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C86 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C5081S-CHL 


A8C87 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8CB8 


0160-2 055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C69 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


CO23F1O1F103ZS22-C0H 


A8C90 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C91 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C92 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C93 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C94 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


ABC95 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8C96 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A8CS7 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C98 


0160-2055 




CtFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


562 89 


C023F10IF103ZS22-CDH 


A8C99 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C100 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A8C101 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F1O3ZS22-C0H 


A8C102 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CQ23F101F103ZS22-C0H 


A8R1 


1810-0030 


3 


NETKDRKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


284B0 


1810-0030 


A8R2 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 51 0. 15M EA 


28480 


1810-0030 


A8R3 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


26480 


1810-0030 


A8R4 


0757-0280 


2 


RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0280 


A8R5 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A BUI 


1816-0129 


3 


ICsPROM 

NOTES 

QUANTITIES OF PROMS LISTED ABOVE ARE 
THOSE REQUIRED TO MAKE ROMS. 


2B480 


1816-0129 


A8U11 


IB 20-0370 


7 


ICsTTL HS OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74HO0N 


ABU12 


1820-0696 


4 


ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A8U13 


1820-068 8 


4 


ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S20N 


A8U14 


1820-0371 


10 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


A8U1S 


1820-0372 


4 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


28480 


1820-0372 


A8U16 


1820-0374 


6 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A8U21 


1B20-0691 


1 


ICsTTL SCHOTTKY 4 WI4-2-3-2) INPT 


01255 


SN74S64N 


A8U22 


1820-0372 




ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


A8U23 


1B20-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01255 


SN74S114N 


A8U24 


1820-0380 


1 


ICsTTL HS 4* 2-2-2-3 INPT AND/OR INV 


01295 


SN74H53N 


ABU25 


1820-0205 


2 


ICSTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A8U26 


1820-0370 




ICsTTL HS OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


A8U27 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A8U28 


1823-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


ABU29 


1820-0690 


3 


ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT HAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A6U31 


1820-0239 


4 


ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A8U32 


1820-0370 




ICsTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN 74 HO ON 


A8U33 


1820-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


ABU 34 


1820-0141 


5 


ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


A8U3S 


1820-0372 




ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


A8U36 


1820-0382 


1 


ICSTTL HS 2 W 4-INPT AND OR INV GATE 


01295 


SN74H55N 


A8U37 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


A8U38 


1820-0695 


2 


ICsTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 


01295 


SN74S113N 


A8U39 


1820-0690 




ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A8U41 


1820-0375 


4 


ICSTTL HS S-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H30N 


A8U42 


1820-0424 


2 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A8U43 


1820-0846 


2 


ICsTTL DIGITAL OUAO BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A8U44 


1820-0755 


12 


IC 


28480 


1820-0755 


A8U52 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


ABU 53 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


ABU54 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A8U56 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A8U57 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


ABU5S 


1823-0686 


1 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


01295 


SN74S11N 


A8U66 


1820-0262 


4 


ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


A8U67 


18 20-0262 




ICsTTL B-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


A8U69 


1B20-0685 


1 


ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


012S5 


SN74S10N 


A6U71 




18 20-0574 


5 


ICSDIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


OM8551N 
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Table 2-8. Current Instruction Register (CIR) PCA (A8), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



A8U72 
A8U73 
A8U74 
A8U75 
A8U76 

A8U77 
A8U79 
A8U81 
A8U82 
A6U83 

A8U84 
A8U85 
A8U86 
A8U87 
A8U89 

A8U91 
A8U92 
A8U93 
A8U94 
A8U95 

A8U96 
A8U97 
A8U98 
A8U99 
A8U101 

A8U102 
A8U103 
A8U104 
A8U105 
A8U106 

A8U107 
A8U106 
A8U109 
A8U111 

A8U112 

A8U113 

A8U114 
A8U116 
A8U116 
A8U11S 

A8U121 
A8U122 
A8U123 
A8U124 
A8U126 

A8U128 
A8U12S 
A8U131 
A8U132 

A8U133 

A8U134 
A8U135 
A8U136 
A8U137 
A8U138 

A8U139 
A6U141 
A8U142 
A8U143 
A8U144 

A8U145 
A8U14S 
A8U147 
A8U148 
A8U149 

A8U159 
A8U161 
A8U16 2 
A8U163 
A8U164 

A8U165 
ABU166 
A8U167 
A8U168 
A8U169 



HP Part Number 



1820-0574 
1820-0837 
1820-0574 
1820-0574 
1820-0262 

1820-0262 
1820-0759 
1820-0282 
1820-0282 
1820-0837 

1820-0282 
1820-0282 
1820-0842 
1820-0842 
1820-0759 

1820-0301 
1820-0301 
1820-0374 
1820-0301 
1820-0301 

1820-0688 
1820-0683 
1820-0681 
1820-0141 

1820-0301 

1820-0301 
1820-0375 
1820-0301 
1820-0301 
1820-0688 

1820-0688 
1820-0690 
1820-0695 
1820-0282 
1820-0371 

1820-0376 
1820-0755 
1816-0072 
1820-0755 
1820-0755 

1820-0239 

1820-0371 
18 20-0373 
1820-0755 
1816-0071 

1820-0755 
1820-0755 
IB 20-03 71 
1820-0373 
1820-0837 

1820-0375 
1820-0379 
1816-0070 
1820-0846 
1820-0424 

1820-0837 
1820-0371 
1820-0205 
1820-0370 
1820-0371 

1820-0379 
1820-0370 
1820-0239 
1820-0374 
1820-0141 

1820-0535 
1820-0371 
1820-0141 
1820-0370 
1820-0371 

1820-0379 
1820-0372 
1820-0374 
1820-0376 
1820-0512 



Qty 



Description 



1C:DIGITAL ttl ouao o-f/f 

ICSTTL OUAL 4-INP7 NOR GATE 

ICsDIGITAL TTL OUAD D-F/F 

ICsDIGITAL TTL OUAO O-F/F 

ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICsTTL 8-8IT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
ICsTTL LOW-PONER 8-BIT RECEIVER 
ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 
IClTTL OUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 
IC:TTL DUAL 4-INPT NOR GATE 

IC:TTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 
IC:TTL OUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 
ICsTTL 8-BIT PARITY TREE 
ICsTTL 8-BIT PARITY TREE 
ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC:TTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 
IC:TTL OUAD 8I-STABLE D-LATCH 
ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICsTTL OUAO BI-STABLE D-LATCH 
ICSTTL QUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND GATE 
ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 
ICsTTL QUAD 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL QUAD BI-STABLE O-LATCH 

ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL HS 8-1NPT NAND GATE 

ICSTTL QUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICsTTL QUAO BI-STABLE D-LATCH 

ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND GATE 

ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND GATE 

ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 

ICSTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 

ICSTTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 

ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

IClTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 

IC 

ICSROM 4 X 256 

IC 

IC 

ICSTTL QUAO 2-INPT NOR GATE 

ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 

IC 

ICsROM 4 X 256 

IC 

IC 

ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND 6ATE 

ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 

ICSTTL HS 8-INPT NAND GATE 

ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

ICSROM 4 X 256 

ICsTTL DIGITAL OUAO BUFFER 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 
ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 
ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICSTTL HS 4M 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICsTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 
ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 

ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 
ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL HS OUAL 4-INPT AND GATE 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 
ICSTTL HS DUAL F/FI35 MHZ HIN.I 



Mfr 
Code 



12040 
18324 
12040 
12040 
12040 

12040 
284B0 
01295 
01295 
18324 

01295 
01295 
04713 
04713 
28480 

01295 
01295 
01295 
01295 
01295 

01295 
01295 
01295 
04713 
01295 

01295 
01295 
01295 
01295 
01295 

01295 
01295 
01295 
01295 
01295 

01295 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
01295 
01295 
28480 
28480 



01295 
28480 
01295 
01295 
01295 



Mfr Part Number 



OM8551N 

N8615A 

DM8551N 

0H8551N 

SD9936 

SD9936 

1820-0759 

SN7486N 

SN7486N 

N8815A 

SN7486N 
SN7486N 
MC400BP 
HC4008P 
1820-0759 

SN7475N 

SN7475N 

SN74H21N 

SN74T5N 

SN7475N 

SN74S20N 

SN74S04N 

SN74S00N 

MC3001P 

SN7475N 

SN7475N 

SN74H30N 

SN7475N 

SN7475N 

SN74S20N 

SN74S20N 

SN74S40N 

SN74S113N 

SN74S6N 

SN74H10N 

SN74H40N 

1820-0755 

1816-0072 

1820-0755 

1820-0755 

1820-0239 

SN74H10N 

SN74H20N 

1820-0755 

1816-0071 



28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74H10N 


01295 


SN74H20N 


18324 


N8815A 


01295 


SN74H30N 


01295 


SN74H52N 


28480 


1816-0070 


12040 


DM 8094N 


04713 


SN74H04N 


18324 


N8815A 


01295 


SN74H10N 


28480 


1820-0205 


01295 


SN74H00N 


01295 


SN74H10N 


01295 


SN74H52N 


01295 


SN74H00N 


28480 


1820-0239 


01295 


SN74H21N 


04713 


MC3001P 


01295 


SN 7545 IP 


01295 


SN74H10N 


04713 


MC3001P 


01295 


SN74H0ON 


01295 


SN74H10N 



SN74H52N 

1820-0372 

SN74H21N 

SN74H40N 

SN74H74N 
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Table 2-8. Current Instruction Register (CIR) PCA (A8), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



A8U171 
A8U172 
A8U173 
A81U74 
A8U175 

A8U176 
A8U177 
A8U178 
A8U17S 



HP Part Number 



1820-0374 
1820-0373 
1820-0375 
1820-0373 
1820-0371 

1820-0371 
1820-037* 
1820-0370 
1820-0574 



Qty 



Description 



IClTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 
ICJTTL HS 8-INPT HAND GATE 
IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANC GATE 
ICJTTL HS TRIPLE 3-1 NPT NAND GATE 

ICsTTL HS TRIPLE 3-1NPT NAND GATE 
1C:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICsTTL HS QUAD 2-INPT NANC GATE 
IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 



Mfr 
Code 



01295 
01295 
01295 
01295 
01295 

01295 
01295 
01295 
12040 



Mfr Part Number 



SN74H21N 
SN74H20N 
SN74H30N 
SN74H20N 
SN74H10N 

SN74H10N 
SN74H21N 
SN74H00N 
DM8551N 
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Figure 2-7. Current Instruction Register (CIR) PCA (A8), Parts Location Diagram 
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Table 2-9. Module Control Unit (MCU) PCA (A9), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A9 


30001-60007 


i 


MODULE CONTROL UNIKMCU) PCA 


28480 


30001-60007 


A9C1 


0160-2055 


56 


CSFXO CER 0.01 UF +80-201 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C2 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CUH 


A9C3 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +00-2 0* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C4 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F 103ZS22-C0H 


A9C5 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-201 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C6 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C7 


0160-2055 




CIFXO CER 0.01 UF + 80-20* 100VDCW 


56289 


C023F10 IF 103ZS22-CDH 


A9CB 


0180-022 9 


4 


C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A9C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C10 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +60-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C11 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C12 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-202 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C13 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C16 


0150-0121 


13 


C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A9C17 


0160-0161 


2 


C:FXO MY 0.01 UF 10* 200VDCW 


56289 


192P10392-PTS 


A9C18 


0160-0161 




C:FXD MY 0.01 UF 10* 200VDCH 


56289 


192P10392-PTS 


A9C19 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C20 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C21 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C22 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C23 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C24 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C25 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C26 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C27 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C50B1S-CML 


A9C28 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C29 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C508IS-CML 


A9C30 


0160-0127 


4 


C:FXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


A9C31 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C32 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C33 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C50B1S-CNL 


A9C34 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 2SV0CW 


562 89 


5C13CS-CML 


A9C35 


0160-0127 




CIFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CM 


56289 


5C13CS-CHL 


A9C36 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C37 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C38 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C39 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C40 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +B0-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C41 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C42 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C43 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCN 


56 289 


5C50BIS-CHL 


A9C44 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VOCM 


28480 


0180-0229 


A9C45 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C46 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CU 


56289 


5C508IS-CMC 


A9C47 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


A9C48 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C49 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 5OV0CH 


56289 


5C50BIS-CW. 


A9C50 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F1O3ZS22-CDH 


A9C51 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C52 


0160-2055 




CIFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C53 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C54 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C508IS-CML 


A9C5S 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


A9C56 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C57 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


A9C58 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C59 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C60 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C61 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C62 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


CO23F101F1O3ZS22-C0H 


A9C63 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C64 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C65 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V DC W 


56289 


5C50B1S-CML 


A9C66 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C67 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C68 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C69 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C70 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C71 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CU 


56289 


5C50BIS-CHL 


A9C72 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A9C73 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C74 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C75 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 
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Table 2-9. Module Control Unit (MCU) PCA (A9), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A9C76 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20X 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A9C77 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A9C78 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 201 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


A9C79 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VCCM 


28480 


0180-0229 


A9C15 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A9R4 


1810-0030 


5 


NETK0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.1SW EA 


28480 


1810-0030 


A9R5 


1B10-0030 




NETWORKS RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


A9R6 


1810-0030 




NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


A9R7 


iaio-0030 




NETWORK: 7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


A9R8 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5» 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


A9U11 


1820-0685 


3 


ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A9U12 


1820-0685 




ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S10N 


A9U13 


1820-0371 


5 


IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A9U14 


1820-0686 


4 


IC:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A9U15 


1820-0141 


5 


IC:TTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A9U16 


1820-0846 


5 


IC:TTL DIGITAL OUAD BUFFER 


12040 


DM S094N 


A9U17 


1820-0846 




IC:TTL DIGITAL OUAD BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A9U18 


1820-0846 




ICSTTL OIGITAL OUAD BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A9U21 


1820-0844 


1 


ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


A9U22 


1820-0696 


15 


IC:TTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U23 


1820-0696 




IC2TTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U24 


1820-0681 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN 74 SO ON 


A9U25 


1820-0141 




IC:TTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A9U26 


1820-0739 


1 


ICSTTL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H101N 


A9U27 


1820-0574 


9 


ICSDIGITAL TTl OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A9U28 


1820-0755 


5 


IC 


28480 


1820-0755 


A9U32 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A9U42 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A9U43 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U44 


1820-0424 


4 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A9U45 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U46 


1820-083 7 


7 


ICsTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A9U47 


1820-0574 




ICsDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DH8551N 


A9U4B 


1820-0688 


1 


ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S20N 


A9U51 


1820-023 9 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A9U52 


1820-0205 


3 


ICsTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A9U53 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


A9U54 


1820-0691 


5 


ICSTTL SCHOTTKY 4 W ( 4-2-3-2) INPT 


01295 


SN74S64N 


A9U55 


1820-0691 




ICSTTL SCHOTTKY 4 11(4-2-3-2) INPT 


01295 


SN74S64N 


A9U57 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A9U58 


1820-0686 




ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A9U61 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A9U62 


1820-0512 


1 


ICSTTL HS DUAL D F/F135 MHZ MIN.J 


01295 


SN74H74N 


A9U63 


1820-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U64 


1820-0374 


3 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A9U65 


1820-0759 


4 


ICSTTL LOW-POKER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


A9U66 


1820-0690 


5 


ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A9U68 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A9U71 


1820-0608 


1 


ICSTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


A9U72 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U73 


1820-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A9U74 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A9U75 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A9U76 


1820-0690 




ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A9U77 


1820-0690 




ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A9U7B 


1820-0681 




ICsTTL OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S00N 


A9U81 


1820-0683 


2 


ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A9U82 


1820-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U83 


1B20-0617 


4 


ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 


A9U84 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DW8S51N 


A9U85 


1820-0262 


4 


ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SO 99 36 


A9U86 


1820-0846 




iCsTlL DIGITAL QUAD BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A9U87 


1820-0842 


3 


ICsTTL 8-BIT PARITY TREE 


04713 


MC4008P 


A9U88 


1820-0690 




ICSTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A9U91 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


A9U92 


1820-0696 




ICsTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U93 


1820-0373 


2 


ICsTTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 


A9U94 


1820-0837 




ICSTTL OUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A9U95 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


A9U96 


1820-0685 




ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A9U97 


1820-0842 




ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 


04713 


MC4003P 


A9U98 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A9U101 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


A9U102 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U103 


1820-0617 




ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 
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Table 2-9. Module Control Unit (MCU) PCA (A9), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A9U104 


1820-0205 




ICSTTL QUAD 2-1 NPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A9U105 


1820-0374 




IC:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A9U106 


1820-0842 




1C:TTL 8-BIT PARITY TREE 


04713 


MC4008P 


A9U107 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR- IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


A9U108 


1820-0759 




ICJTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


ASU111 


1820-0372 


i 


ICJTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


A9U112 


1820-0696 




IC:TTL DUAL J-K F/F EDGE TRI6GERE0 


01295 


SN74S114N 


A9U113 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 


A9U114 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04 713 


SN74H04N 


A9U11S 


1820-0623 


i 


ICSOIGITAL TTL 4-BIT COMPARATOR 


12040 


0MB200N 


A9U117 


1820-0617 




ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 


A9U118 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A9U12I 


1820-0535 


2 


IX: TTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


A9U122 


1820-0846 




ICsTTL DIGITAL UUAO BUFFER 


12040 


DM 8094N 


A9U123 


1820-0617 




ICsTTL OUAO 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 


A9U124 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN 7545 IP 


A9U125 


1820-0843 


3 


ICSTTL DUAL DATA DISTRIBUTOR 


04713 


MC4002P 


A9U126 


1820-0691 




ICSTTL SCHOTTKY 4 WI4-2-3-2HNPT 


01295 


SN74S64N 


A9U12? 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SO 9936 


A9U128 


1820-0759 




ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


A9U131 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


A9U132 


1820-0382 


1 


ICSTTL HS 2 W 4-INPT AND OR INV GATE 


01295 


SN74H55N 


A9U133 


1820-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U134 


1820-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A9U135 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A9U136 


1820-0682 


3 


ICSTTL SHS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S30N 


A9U13T 


1B20-0691 




ICSTTL SCHOTTKY 4 M 14-2-3-2) INPT 


01295 


SN74S64N 


A9U138 


1820-0682 




ICsTTL SHS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S30N 


A9U141 


1820-0370 


2 


ICSTTL HS OUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


A9U142 


1820-0693 


2 


ICsTTL SCHOTTKY OUAL D F/F W/PRESET 


01295 


SN74S74N 


A9U143 


1820-0374 




ICSTTL HS OUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A9U144 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


OH 85 51 N 


A9U145 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL QUAD D-F/F 


12040 


DH8551N 


A9U146 


1820-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U147 


1820-0691 




ICSTTL SCHOTTKY 4 WI4-2-3-2I INPT 


01295 


SN74S64N 


A9U148 


1820-0682 




ICSTTL SHS OUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S30N 


A9U151 


1820-0837 




ICsTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A9U152 


1820-0693 




ICSTTL SCHOTTKY DUAL D F/F W/PRESET 


01295 


SN74S74N 


A9U153 


1820-0141 




ICsTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


A9U154 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM 85 51 N 


A9U155 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


A9U156 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


A9U157 


1820-0843 




ICsTTL OUAL DATA DISTRIBUTOR 


04713 


MC4002P 


A9U158 


1820-0843 




ICsTTL OUAL DATA DISTRIBUTOR 


04 713 


MC4002P 


A9U161 


1820-0837 




ICSTTL DUAL 4-INPT NOR 6ATE 


18324 


N8815A 


A9U1&2 


1820-0837 




ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A9U163 


1620-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U164 


1820-0696 




ICsTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A9U165 


1820-0239 




ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A9U166 


1820-0681 




ICSTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


A9U167 


1820-0262 




ICsTTL B-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


A9U16E 


1820-0759 




ICsTTL LOM-POHER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


A9U171 


1820-0837 




ICsTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A9U172 


1820-0837 




ICsTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A9U173 


1820-0205 




ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A9U174 


1820-0370 




ICsTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


A9U175 


1820-0683 




ICsTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A9U176 


1820-0690 




ICsTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A9U177 


1820-0375 


1 


ICsTTL HS 8-1 NPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


A9Wl 


8159-0005 




JUMPER UIRE 


28480 


8159-0005 


A9W6 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


A9W8 


8159-0005 




JUMPER MIRE 


28480 


8159-0005 


A9W12 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


A9W16 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


A9XW2 


1251-3322 


2 


PLUGS16 PIN, DIP 


28480 


1251-3322 


A9XW10 


1251-3322 




PLUGS 16 PIN. DIP 


28480 


1251-3322 
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Figure 2-8. Module Control Unit (MCU) PCA (A9), Parts Location Diagram 
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Table 2-10. Input Output Processor (IOP) PCA (A10), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A10 


30001-60008 


i 


INPUT OUTPUT PROCESSOR! IOP) PCA 


28480 


30001-60008 


A10C1 


0160-2055 


41 


CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C2 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C3 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCtf 


56289 


CU23F1O1F1O3ZS22-C0H 


A10C4 


0150-0121 


11 


C:FXD CER 0.1 UF +80-20* : 50VDCU 


562 89 


5C508IS-CHL 


A10C5 


0180-0197 


4 


CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


15OO225X902OA2-OYS 


A10C6 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C7 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A10C8 


0160-2055 




C:FXI) CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


CQ23F101F103ZS22-CDH 


A10C9 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


A10C10 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C11 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C12 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C13 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C14 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CN 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


A10C15 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C16 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20X 5OV0CU 


56289 


5C50B1S-CML 


A10C17 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


A10C18 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C15 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C20 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A10C21 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C22 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C23 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A10C24 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


562 89 


5C508IS-CML 


A10C25 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C26 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A10C2 7 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VUCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C2 8 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C2 9 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C30 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50W0CW 


562 89 


5C50BIS-CML 


A10C31 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


A10C32 


01O0-2 055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C33 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C508IS-CML 


A10C34 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A10C35 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


A10C36 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C3 7 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VOCU 


56289 


5C50BIS-CHL 


A10C38 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C3 9 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


5b 2 89 


5C50BIS-CML 


A10C40 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


562 89 


150022 5X902 0A2-DYS 


A10C41 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A10C42 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A IOC 3 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


A10C44 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCN 


56289 


C023F10 IF103ZS22-CDH 


A10C45 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


CO23F1OIF103ZS22-CDH 


A10C46 


0180-0197 




CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CM 


56289 


150O225X902OA2-DYS 


A10C47 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C48 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C49 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C50 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10CS1 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


A10C52 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C53 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A10C54 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C50BIS-CML 


A10C55 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A10C56 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


562 89 


150D225X9020A2-0YS 


AlORl 


0757-0280 


9 


RSFXD NET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0280 


A10R2 


0757-0416 


2 


RSFXO MET FLM 511 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0416 


A10R3 


0757-0416 




RSFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0416 


A10R4 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A10R5 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


A10R8 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/BW 


28480 


0757-0280 


A10R9 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8* 


28480 


0757-0280 


A10R10 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


AlORU 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


A10R12 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0260 


A10R13 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


A10R14 


0757-0401 


1 


RSFXD MET FLM 100 DHM IX 1/8W 


28480 


0757-0401 


A10S1 


3100-2687 


3 


SUITCHsROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A10S2 


3100-2687 




SWITCHsROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A10S3 


3100-2687 




SUITCHSROTARY SP5T 6 POSITION 


28480 


3100-2687 


A10U11 


1820-0140 


5 


ICSTTL DUAL 4-lNPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 
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Table 2-10. Input Output Processor (TOP) PCA (A10), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A10U12 


18 20-0696 


10 


IC:TTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A10U13 


1820-0205 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A10U14 


1820-0695 


1 


ICsTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 


01295 


SN74S113N 


A1QU15 


1820-0681 


4 


ICSTTL OUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


A10U16 


1820-0685 


9 


IC:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT nand GATE 


01295 


SN74S10N 


A10U17 


1820-0696 




ICsTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A10U18 


1820-0535 


1 


ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


A10U19 


1820-0697 


1 


ICSTTL DUAL 4-INPT LINE ORIVER 


01295 


SN74S140N 


A10U21 


1820-0696 




IC:TTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A10U22 


1820-0681 




IC:TTL OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74SO0N 


A10U23 


1820-0262 


2 


ICSTTL 8-BiT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


S09936 


4101124 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


A10U25 


1820-0140 




ICsTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04 713 


MC3026P 


A10U26 


1820-0374 


2 


IC:TTL HS OUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 


A10U28 


1820-0690 


3 


IC:TTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A10U2S 


1820-0690 




ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


A10U31 


1820-0683 


3 


ICsTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A10U32 


1820-0691 


1 


ICSTTL SCHOTTKY 4 MI4-2-3-2) INPT 


01295 


SN74S64N 


A10U33 


1820-0685 




ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A10U34 


1820-0681 




ICSTTL OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74SO0N 


A10U35 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A10U36 


1820-0696 




ICSTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A10U37 


1820-0374 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


A10U3S 


1820-0756 


8 


ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


A10U39 


1820-0512 


2 


ICSTTL HS DUAL D F/FI35 HHZ HIN.I 


01295 


SN74H74N 


A10U40 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MN.J 


01295 


SN74H74N 


A10U42 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN 74 SI ON 


A10U43 


1820-0696 




ICsTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A10U44 


1820-0681 




ICsTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


A10U45 


1820-0688 


2 


ICsTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S20N 


A10U46 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A10U47 


1820-0140 




ICSTTL OUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


HC3026P 


A10U46 


1820-0760 


5 


ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


A10U51 


1820-0696 




ICsTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A10U52 


1820-0696 




ICSTTL DUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A10U53 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A10U54 


1820-0239 


3 


ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A10U55 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


A10U56 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


A10U58 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


A10U61 


1820-0205 




ICsTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A10U62 


1820-0696 




ICsTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGEREO 


01295 


SN74S114N 


A10U64 


1820-0688 




ICSTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S20N 


A10U65 


1820-0574 


19 


ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DH8551N 


A10U66 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A10U6S 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL QUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A10U71 


1820-0239 




ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1620-0239 


A10U72 


1820-0140 




ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


HC3026P 


A10U73 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DH8551N 


A10U74 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


DM 85 51 N 


A10U75 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


0M8551N 


A10U76 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A10U77 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DH8551N 


A10U78 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


A10UB1 


1820-0140 




ICsTTL OUAL 4-INPT ANO BUFFER 


04713 


MC3026P 


A10U82 


1820-0239 




ICSTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


A10U91 


1820-0696 




ICSTTL OUAL J-K F/F EDGE TRIGGERED 


01295 


SN74S114N 


A10U92 


1820-0837 


1 


ICSTTL DUAL 4-INPT NOR GATE 


18324 


N8815A 


A10U94 


1820-0755 


13 


1C 


28480 


1820-0755 


A10U95 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DH8551N 


A10U96 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM 85 51 N 


A10U97 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


A10U9E 


1820-0574 




ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DH8551N 


A10U1Q). 


1820-0375 


2 


ICsTTL HS 8-1 NPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


A1QU102 


1820-0205 




ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


A10U104 


1820-0683 




ICsTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


A1OU105 


1820-0724 


1 


ICsTTL DUAL 2-4 DECODER H/ENABLE 


04713 


MC4007P 


A10U106 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


A1OU107 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


A10U108 


1820-0685 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74S10N 


A10U109 


1820-0686 


1 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


01295 


SN74S11N 


A10U111 


1820-0375 




ICsTTL HS 8-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


A10U114 


1320-0756 




ICsTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28460 


1820-0756 


A10U124 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


A10U125 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 
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Table 2-10. Input Output Processor (IOP) PCA (A10), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A10U126 
A10U128 
A10U131 
A 1 0111 IP 
A10U133 

A10U134 
A10U135 
A10U13A 
A10U137 
A10U138 

A10U141 
A10U145 
A10U146 
A10U147 
A10U148 

A10U1S1 
A10U152 
A10U158 

AlOUltl 
A10U163 

A10U164 
A10Ulfc5 
A10U166 
A10U16T 

AlOUltS 

A10U172 
A10U178 
A10U1S3 
A10U184 

A10U185 

A10U186 
A10U187 
A10U188 
A10U196 
A10U197 

A10U1S8 
A10U201 
A10U202 
A10U2C3 
A10U204 

A10U2 06 
A10XM1 



1820-075& 
1820-0755 
1820-0685 
1820-0685 
1820-0685 

1820-0301 
1820-0301 
1820-0301 
1820-0301 
1820-0301 

1820-0683 
1820-0759 
1820-0759 
1820-0759 
1820-0690 

1820-0755 
1820-0755 
1820-0755 
1820-0755 
1820-0755 

1820-0755 
1820-0755 
1820-0842 
1820-0755 
1820-0842 

1820-0755 
1820-0755 
1820-0623 
1820-0574 
1820-0 716 

1820-0716 
1820-0716 
1820-0716 
1820-0574 
1820-0760 

1820-0760 
1820-0574 
1820-0574 
1820-0574 
1820-0574 

1820-0760 
1251-3323 



ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

IC 

ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND SATE 

ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

IC:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NANO GATE 

ICSTTL QUAD SI-STABLE D-LATCH 
IC:TTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 
IC:TTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 
ICsTTL OUAO BI-STABLE D-LATCH 
ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 

ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 
ICSTTL LOW-POKER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO BUFFER 

IC 
IC 
IC 
IC 
IC 

IC 

IC 

ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 

IC 

ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 

IC 

IC 

ICSOIGITAL TTL 4-BIT COMPARATOR 

ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 

ICSTTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 

ICSTTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 
ICSTTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 
ICSTTL SYNC PRESET 4-BIT BINARY COUNTER 
ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 
ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICSDIGITAL TTL OUAD O-F/F 
ICSDIGITAL TTL OUAO O-F/F 
ICSDIGITAL TTL OUAD O-F/F 
ICSDIGITAL TTL OUAD O-F/F 

ICSTTL 8-BII RECEIVER INVERTING 
PLUGS8 PIN, DIR 



2B480 


1820-0756 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74S10N 


01295 


SN74S10N 


01295 


SN74S10N 


01295 


SN7475N 


01295 


SN7475N 


01295 


SN7475N 


01295 


SN7475N 


01295 


SN7475N 


01295 


SN74S04N 


28480 


1820-0759 


28480 


1820-075 9 


28480 


1820-0759 


01295 


SN74S40N 


28480 


1820-0755 


28460 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


04713 


MC4008P 


28480 


1820-0755 


04713 


MC4008P 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


12040 


DM8200N 


12040 


0H8551N 


01295 


SN74161N 


01295 


SN 7416 IN 


01295 


SN74161N 


01295 


SN74161N 


12040 


DM8551N 


28480 


1820-0760 


28480 


1820-0760 


12040 


0N8551N 


12040 


0H8551N 


12040 


0M6551N 


12040 


0H8551N 


28480 


1820-0760 


28480 


1251-3323 
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Figure 2-9. Input/Output Processor (IOP) PC A (A10), Parts Location Diagram 
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Table 2-11. Central Data Bus Terminator PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 





30001-60009 


C2 


0180-0229 


C3 


0180-0229 


C5 


0160-0127 


C6 


0160-0127 


C7 


0160-0127 


C8 


0160-0127 


«1 


1810-0080 


R2 


1810-0123 


R3 


1810-0080 


R4 


1810-0123 


85 


1810-0123 


R6 


1810-0080 


R7 


1810-0080 


R8 


1810-0123 


R9 


1810-0080 


RIO 


1810-0123 


Rll 


1810-0080 



CENTRAL DATA BUS TERMINATOR PCA 
C:FX0 ELECT 33 W 10X 10V0CM 
CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCU 
C:FXO CER 1.0 UF 20X 25V0CW 
CsFXD CER 1.0 UF 20Z 25VDCW 

CSFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 
C:FXD CER 1.0 UF 20X 25V0CM 
RsNETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.1 5U EACH 
RESISTIVE NETWORKS X 330 OHM 5X 0.15W 
RSNETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.15* EACH 

RESISTIVE NETN0RKS7 X 330 OHM 5X 0.15M 
RESISTIVE NETW0RKS7 X 330 OHM it 0.15W 
RsNETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.15W EACH 
RsNETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.15M EACH 
RESISTIVE NETW0RKS7 X 330 OHM 5Z 0.15M 

RINETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.1SW EACH 
RESISTIVE NETWORK :7 X 330 OHM 5X 0.15M 
RiNETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.15W EACH 



28480 


30001-60009 


28480 


0180-0229 


28480 


0180-0229 


56289 


5C13CS-CML 


56289 


5C13CS-CML 


56289 


5C13CS-CML 


56289 


5C13CS-CML 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0123 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0123 


28480 


1810-0123 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0123 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0123 


28480 


1810-0080 
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49 
50 



•►531 CIRCUIT SIDE 



-»- 6 4 2 COMPONENT SIDE 



J1 



C4 + 



+ C3 



C2 + 



+ C1 







CO 

u 




o 










to 
o 






o 






.- 


o 




0) 




00 


r>. 


(O 


Ifl 




xf 


M 




<N 


*- 


cc 


cc 




cc 




cc 


CC 


cc 


cc 




cc 


cc 




a. 


cc 



5 
a 

egx> 
■ r< 

M § 

o 
to 



PI 



49 



-»► 5 3 1 COMPONENT SIDE 



50 -*- 



■-642 CIRCUIT SIDE 



2212-19 



Figure 2-10. Central Data Bus Terminator PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-12. Input/Output Processor Bus Terminator PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30001-60016 


i 


INPUT/DUTPUT PROCESSOR BUS TERMINATOR PCA 


28480 


30001-60016 


Cl 


0160-2940 


34 


CSFXO MICA 470 PF 5* 300VDCW 


72136 


K0MI5F47U3C 


C2 


0160-2940 




CSFXD MICA 470 PF 5* 300V0CW 


72136 


R0K15F471J3C 


C3 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


RDM15F471J3C 


C5 


0160-2940 




C:FXD MICA 470 PF 5% 300V0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


C7 


0160-2940 




C:FXD MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


RDM15F471J3C 


CIO 


0150-0121 


5 


CiFXD CER 0.1 UF +80-201 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


Cll 


0180-0197 


5 


CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


150O225X9020A2-0YS 


C12 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C13 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10X 20V0CW 


56289 


150D225X9020A2-0YS 


CI 4 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-201 50V0CU 


56289 


5C50BIS-CML 


C15 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CM 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


Cll 


0160-2940 




CSFXD MICA 470 PF 5* 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


CIS 


0160-2940 




C:FXD MICA 470 PF 5* 300V0CW 


72136 


R0M15F471J3C 


C21 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5* 300VDCH 


72136 


RDM15F471J3C 


a 3 


0160-2940 




CsFXO MICA 4 70 PF 5* 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C24 


0160-2940 




CsFXD MICA 470 PF 5* 300V0CW 


72136 


R0M15F471J3C 


C25 


0160-2940 




CsFXD MICA 470 PF 5X 300VDCH 


72136 


RDM15F471J3C 


C2t 


0160-2940 




CSFXD MICA 470 PF 5X 300V0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


C2 7 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5X 300V0CH 


72136 


R0M15F471J3C 


C28 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF 5X 300V0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


C25 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5t 300V0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


C30 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 51 300VOCN 


72136 


RDM15F471J3C 


C31 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF 5X 300V0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


C32 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C33 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10X 20VOCH 


56289 


150O225X9O2OA2-0YS 


C34 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20 X 50V OCH 


562 89 


5C50BIS-CHL 


C35 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20X 50VDCW 


56289 


5C508IS-CML 


C36 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10X 20V0CW 


562 89 


150O225X9020A2-DYS 


C3 7 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C38 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5Z 300VDCH 


72136 


RDM15F471J3C 


C39 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF SX 300VDCH 


72136 


R0M15F471J3C 


C40 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C41 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C42 


0160-2940 




CsFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


RDM15F471J3C 


C43 


0160-2940 




CSFXO MICA 470 PF 5X 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C44 


0160-2940 




CsFXD MICA 470 PF 5X 300VDCM 


72136 


RDM15F471J3C 


Rl 


0757-0399 


34 


RsFXO MET FLM 82.5 QHM IX 1/8M 


28480 


0757-0399 


R2 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8M 


284 80 


0757-0399 


K3 


0757-0399 




RSFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R5 


0757-0399 




RSFXD MET FLM 82.5 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0399 


R7 


0757-0399 




RSFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


RIO 


1810-0030 


5 


NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


Rll 


1810-0080 


5 


RsNETWORK 7 X 500 OHM SX 0.15M EACH 


28480 


1810-0080 


R12 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R13 


1810-0080 




RSNETWORK 7 X 500 OHM 5X 0.15W EACH 


28480 


1810-0080 


R14 


1010-0080 




RSNETWORK 7 X 500 OHM SX 0.15W EACH 


28480 


1810-0080 


R1S 


1810-0030 




NETWORK:/ RESISTORS IK OHM SX 0.1SW EA 


28480 


1810-0030 


R16 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R18 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R20 


0757-0399 




RSFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R22 


0757-0399 




RSFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R24 


0757-0399 




RSFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R2 5 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R26 


0757-0399 




RSFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R27 


0757-0399 




RsFXD MET FLM £2.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R28 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R29 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0399 


R30 


0757-0399 




RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0399 
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Table 2-12. Input/Output Processor Bus Terminator PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



R31 


0757-0399 


R32 


1810-0080 


k33 


1S10-0030 


R34 


1810-0080 


S35 


1810-0030 


R36 


0757-0399 


R37 


0757-0399 


R3E 


0757-0399 


R39 


0757-0399 


R4C 


0757-0399 


R41 


0757-0399 


R42 


0757-0399 


R43 


0757-0399 


R44 


0757-0399 



R:FXD MET FLH 82.5 OHM it 1/8W 
RSNETWORK 7 X 500 OHM 5% 0.15W EACH 
NETWORKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15H EA 
R:NETWORK 7 X 500 OHM 5% 0.15W EACH 
NETUORK27 RESISTORS IX OHM 5X 0.15H EA 

R:FXD MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 

ft:FXD MET FLM 82.5 OHM 1* 1/8W 

RlFXD MET FLM 82.5 OHM 1* 1/SW 

R:FX0 MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 

R:FXD MET FLH 82.5 OHM 1* 1/8W 

R:FXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/BW 
R:FXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 
R:FXD MET FLM 82.5 OHM IX 1/8W 
RsFXO MET FLM 82.5 OHM IX 1/8H 



28480 


0757-0399 


28460 


1810-0080 


28480 


1810-0030 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0030 


£8480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 


28480 


0757-0399 
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Figure 2-11. Input/Output Processor Bus Terminator PCA, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-13. Power Bus Terminator PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



Cl 
C2 
C3 
C4 

Jl 
Rl 
R2 
B3 
R4 

R5 
R6 
R6 
R7 
Ul 

hi 
H2 



30001-60021 

0150-0121 

0180-0197 

0160-0127 

0150-0121 

1251-3119 
0757-0280 
1810-0080 
1810-0030 
0757-0276 

0757-1060 
0757-0280 
0757-0198 
0757-0198 
1820-0756 

61 59-0005 
8159-0005 



POKER BUS TERMINATOR PCA 
CsFXO CER 0.1 UF *80-20X 50V DCW 
C:FX0 ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 
C:FXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 
CsFXD CER 0.1 UF +80-20X 50VDCW 

CONNECTORSR £ P. 20 CONTACT 
R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
RSNETHORK 7 X 500 OHM 5* 0.15M EACH 
NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 
RsFXD MET FLM 61.9 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 196 OHM 1* 1/2K 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
R:FXO MET FLM 100 OHM IX 1/2W 
RsFXD MET FLM 100 OHM IX 1/2W 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

JUMPER WIRE 
JUMPER WIRE 



28480 


30001-60021 


56289 


5C50BIS-CHL 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


56289 


5C13CS-CML 


56289 


5C50BIS-CML 


66346 


3428-2002 


28480 


0757-0280 


28480 


1810-0080 


28480 


1810-0030 


284 80 


0757-0276 


28480 


0757-1060 


28480 


0757-0280 


28480 


0757-0198 


28480 


0757-0198 


28480 


1820-0756 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 
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Figure 2-12. Power Bus Terminator PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-14. Control Assembly, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30001-60010 


i 


CONTROL ASSY 


28480 


30001-60010 


Cl 


0180-0229 


9 


C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


284 60 


0180-0229 


C2 


0160-2055 


15 


C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C3 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-2 0* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C4 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C5 


0163-2055 




C:FXD CER 0-01 UF +80-20* 100VOCW 


56269 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




C2FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C7 


0180-022 9 




C:FXD ELECT 33 Uf 10* 10VDCW 


28460 


0180-0229 


C8 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIO 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


Cll 


0160-2055 




CJFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


C12 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C13 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +60-20* 100VQCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C15 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


2S480 


0180-0229 


Cl* 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C17 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


cie 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


CIS 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C2 


0160-0127 


1 


C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C21 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C22 


0180-0229 




C:FXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C23 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C24 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


C25 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CR1 


1990-0325 


4 


OIODE:VISIBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


CR2 


1990-0325 




OIODE:VISIBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


CR3 


1990-0325 




DI00E:VISI8LE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


r.R« 


1990-0325 




DI00E:VISI8LE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


Rl 


1810-0030 


2 


NETW0RK:7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R2 


0757-0280 


1 


R:FXO MET FLM IK OHM 1* I/OK 


28480 


0757-0280 


R3 


1810-0030 




NETW0RK:7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


SI 


3101-0932 


1 


SWITCH:SLIDE OPDT 


79 727 


G350-0002D 


S2 


3101-1669 


17 


SWITCHSTOGGLE SPOT SUB-M1NIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S3 


3101-1669 




SWITCH: TOGGLE SPDT SUB-HINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S4 


3101-1669 




SNITCH: TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S5 


3101-1669 




SWlTCH:TOGGL£ SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S6 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


S7 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SU8-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S8 


3101-1669 




SWITCH: TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S9 


3101-1669 




SWITCH:TOGGL£ SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


SIC 


3101-1669 




SNITCH:TQGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


Sll 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


S12 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


SI 3 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


SI 4 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


SI 5 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


Sit 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


SI 7 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


SI 6 


3101-1670 


6 


SWITUUTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S19 


3101-1670 




SWITCH: TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S2C 


3101-1670 




SMTCHITOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7106CB2-J4X 


S21 


3101-1670 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S22 


3101-1670 




SWITCH: TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7106CB2-J4X 


S23 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S24 


3101-1670 




SWITCHITOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


TBI 


0360-1727 


1 


BARRIER BL0CK:2 TERMINALS 


75382 


699-2120-2 


Ul 


1820-0621 


4 


ICITTL OUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U2 


1810-0124 


4 


RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U3 


1820-0621 




IC:TTL OUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U4 


1820-0621 




IC:TTL OUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U5 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY:8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U6 


1820-0621 




IC:TTL OUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


UT 


182O-J307 


8 


IC:DTL HEX INVERTER 


04713 


HCS36P 


U8 


1820-0307 




IC:DTL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


U9 


1820-0307 




IC:DTL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


U1C 


1820-0307 




IC:0TL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


Ull 


1820-0307 




IC:OTL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


1)12 


1820-0307 




IC:DTL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


U13 


1820-0307 




IC:DTL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


U14 


1820-0307 




IC:DTL HEX INVERTER 


04713 


MC836P 


U15 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY:8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U16 


1820-0424 


1 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U18 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY:8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 
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Figure 2-13. Control Assembly, Part Location Diagram 
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Table 2-15. Universal PCA Module, Replaceable Parts 



FIG& 












UNITS 


INDEX 








MFR 




PER 


NO. 


HP PART NO. 




DESCRIPTION 


CODE 


MFR PART NO. 


ASSY 


2-14 


3000 2 A 


UNIVERSAL PCA MODULE (Refer to table 2-1 ) 


28480 


30002A 




1 




* 


PCA (TYPICAL) 










30005-60001 


** 


MEMORY LOAD PCA (see figure 2-1 5) 


28480 


30005-60001 






30005-60002 


* # 


MEMORY DATA AND CONTROL PCA (see figure 2-16) 


28480 


30005-60002 






30006-60002 


* * 


MEMORY DRIVE AND SENSE PCA (see figure 2-17) 


28480 








30030-60001* 


* * 


SELECTOR CHANNEL REGISTER PCA (see figure 2-18) 


28480 


30030-60001 






30030-60003* 


* * 


SELECTOR CHANNEL CONTROL PCA (see figure 2-19) 


28480 


30030-60003 






30030-60005* 


** 


SELECTOR CHANNEL PORT PCA (see figure 2-20) 


28480 


30030-60005 






30030-60007* 


* * 


SELECTOR CHANNEL MAINTENANCE PCA 
(see figure 2-21) 


28480 


30030-60007 






30031 -60001 


* * 


SYSTEM CLOCK/CONSOLE INTERFACE PCA 
(see figure 2-22) 


28480 


30031-60001 






30035-60001 


** 


MULTIPLEXER CHANNEL PCA (see figure 2-23) 


28480 


30035-60001 






30035-60003 




MULTIPLEXER CHANNEL BUS TERMINATOR PCA 
(see figure 2-24) 










30050-60001 


** 


UNIVERSAL INTERFACE (TTL) PCA (see figure 2-25) 


28480 


30050-60001 






30051-60001 


# * 


UNIVERSAL INTERFACE (DIFFERENTIAL) PCA 
(see figure 2-26) 


28480 


30051-60001 






30052-60001* 


# * 


UNIVERSAL INTERFACE (OPTICAL) PCA 
(see figure 2-27) 


28480 


30052-60001 






30055-60001 




SYNCHRONOUS DATA MODAM (201/203) IF PCA 
(see figure 2-28) 


28480 


30055-60001 






30060-60001 


** 


TERMINAL DATA INTERFACE PCA (see figure 2-29) 


28480 


30060-60001 






30061-60001 


** 


TERMINAL CONTROL INTERFACE PCA 
(see figure 2-30) 


28480 


30061-60001 






30202-60001 


** 


DISC FILE READ/WRITE PCA (see figure 2-31 ) 


28480 


30202-60001 






30202-60002 


** 


DISC FILE BUS PCA (see figure 2-32) 


28480 


30202-60002 






30202-60003 


** 


DISC CONTROLLER PROCESSOR PCA (see figure 2-33) 


28480 


30202-60003 






30203-60001 


** 


DISC MEMORY CONTROLLER PCA (see figure 2-34) 


28480 


30203-60001 






30203-60002 


** 


DISC MEMORY DATA PCA (see figure 2-35) 


28480 


30203-60002 






30206-60001 


** 


CARD READER INTERFACE PCA (see figure 2-36) 


28480 


30206-60001 






30210-60001 


** 


CARTRIDGE DISC CONTROLLER PCA (see figure 2-37) 


28480 


30210-60001 






30215-60001 


#* 


MAGNETIC TAPE (9 Track) CONTROLLER PCA 
(see figure 2-38) 


28480 


30215-60001 






3021 5-60002 


#* 


MAGNETIC TAPE CONTROLLER PROCESSOR PCA 
(see figure 2-39) 


28480 


30215-60002 






30217-60001* 


** 


MAGNETIC TAPE (7 Track) CONTROLLER PCA 
(see figure 2-40) 


28480 


30217-60001 






30350-60006 


** 


CONTROL PANEL INTERFACE PCA (see figure 2-41 ) 


28480 


30350-60006 






30351-60001 


** 


CONTROLLER MAINTENANCE INTERFACE PCA 
(see figure 2-42) 


28480 


30350-60001 




2 


30002-60001 


* 


BACKPLANE ASSEMBLY 


28480 


30002-60001 




3 


No Number 


# 


FAN ASSEMBLY (see figure 2^3) 




OBD 




4 


No Number 




CARD CAGE ASSEMBLY 




OBD 




♦ Units per assembly depe 


nds on system configuration. 








* Indicates parts lists are r 


ot av 


ailable for this printing. 
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Figure 2-14. Universal PCA Module, Parts Location Diagram 
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Table 2-16. Memory Load PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30005-60001 


i 


MEMORY LOAD PCA 


23480 


30005-60001 


Cl 


OL60-0127 


27 


C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C2 


0160-3710 


17 


CsFXD MICA 1600 PF 5Z 100V0CM 


84171 


DM15F162J0 


C3 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C4 


0160-3710 




C:FXD MICA 1600 PF 5* 100VDCH 


84171 


DM15F162J0 


C5 


0160-3710 




C:FXD MICA 1600 PF 5* 100V0CW 


84171 


DH15F162J0 


C6 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20Z 25V0CH 


56289 


5C13CS-CML 


C7 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C8 


0160-3710 




C:FXD MICA 1600 PF 5X 100VDCM 


84171 


DH15F162J0 


C<5 


0160-3710 




CsFXD MICA 1600 PF 5* 100V0CW 


84171 


DM15F162J0 


CiO 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 202 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


Cll 


0160-3710 




C:FXO MICA 1600 PF 5* 100V0CU 


84171 


DM15F162J0 


C12 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C13 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 203; 25VDCW 


56 289 


5C13CS-CML 


C14 


0160-3710 




C:FXO MICA 1600 PF 5* 100VOCW 


84171 


0M15F162J0 


C15 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20% 25VDCH 


56289 


5C13CS-CML 


C16 


0160-3710 




C:FXO MICA 1600 PF 53! 100VDCW 


84171 


DM15F162J0 


C17 


0160-3710 




C:FXD MICA 1600 PF 5* 100VOCW 


84171 


DM15F162J0 


C18 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 203! 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C19 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 2031 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C20 


0160-3710 




CSFXD MICA 1600 PF 5* 100VOCW 


84171 


OM15F162J0 


C21 


0160-3710 




C:FXO MICA 1600 PF 5* 100VKW 


84171 


0H15F162J0 


C22 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CHL 


C23 


0160-3710 




CSFXO MICA 1600 PF 5* 100VDCW 


84171 


DM15F162J0 


C24 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C25 


0160-0127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C26 


0160-3710 




CsFXD MICA 1600 PF 5* 100VOCW 


84171 


0M15F162J0 


C27 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C28 


0160-3710 




CsFXO MICA 1600 PF 5* 100VCCU 


84171 


DM15F162J0 


C29 


0160-3710 




CSFXD MICA 1600 PF 5* 100VDCU 


84171 


DM15F162J0 


C30 


0160-012 7 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


562 89 


5C13CS-CML 


C31 


0160-3710 




CSFXD MICA 1600 PF 5* 100VDCW 


84171 


DM15F162J0 


C32 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C33 


0160-3710 




CSFXD MICA 1600 PF 5* 100VDCW 


84171 


0M15F162J0 


C34 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCN 


56289 


5C13CS-CML 


C35 


0180-0094 


12 


CsFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCH 


56289 


30D107G0250D2-OSM 


C36 


0180-0094 




CsFXD ELECT 100 UF +75-10* 25V0CW 


56289 


30D107G025002-DSM 


C37 


0180-0094 




CSFXD ELECT 100 UF +75-10* 25V0CW 


56289 


300107G0250D2-OSM 


C38 


0180-0094 




CsFXO ELECT 100 UF +75-10* 25VDCW 


56289 


30D107G0250D2-DSM 


C39 


0180-0094 




CSFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCW 


56289 


3001 07G025DD2-DSM 


C40 


0180-0094 




CsFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCW 


56289 


300107G025DD2-DSM 


C4l 


0180-0094 




CSFXO ELECT 100 OF +75-10* 25VDCW 


56289 


30D107G025DD2-DSM 


C42 


0180-0094 




CSFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCW 


56289 


30D107G02SDD2-0SH 


C43 


0180-0094 




CSFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCW 


56289 


300107G025DD2-DSM 


C44 


0180-0094 




CsFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCH 


56289 


30D107G025D02-0SM 


C45 


0180-0094 




CsFXO ELECT 100 UF +75-10* 25VDCW 


56289 


30D107G025D02-0SM 


C46 


0180-0094 




CSFXD ELECT 100 UF +75-10* 25VDCH 


56289 


300107G0250D2-0SM 


C47 


0160-0127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C48 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CHL 


C49 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C50 


0160-012 7 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C51 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C52 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C53 


0160-0127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C54 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCM 


56289 


5C13CS-CML 


C55 


0160-2055 


2 


CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F 103ZS22-CDH 


C56 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C57 


0160-2306 


1 


CSFXO MICA 27 PF 5* 


28480 


0160-2306 


CSS 


0160-0127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C59 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CH 


56289 


5C13CS-CML 


CR1 


1901-0040 


18 


DIODE SS1LIC0N 50 MA 30 MV 


07263 


F0G1088 


CB2 


4.901—0040 




OIQDeSSiLiCON 50 MA 30 HV 


07263 


FDG108B 


CR3 


1901-0620 


32 


DIODE BREAKODMN 


28480 


1901-0620 


CR4 


1901-0620 




DIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR5 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


2B480 


1901-0620 


CR6 


1901-0620 




OIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CB7 


1901-0620 




OIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR8 


1901-0620 




DIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR9 


1901-0620 




OIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR10 


1901-0620 




OIOOE BREAKOOWN 


28480 


1901-0620 


CR11 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR12 


1901-0620 




DIOOE 8REAK00WN 


28480 


1901-0620 


CR13 


1901-0620 




DIOOE BREAKOOWN 


28480 


1901-0620 


CR14 


1901-0620 




OIOOE BREAKOOWN 


28480 


1901-0620 


CR15 


1901-0620 




DIODE BREAKOOWN 


28480 


1901-0620 
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Table 2-16. Memory Load PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


CR16 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR17 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR18 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR1S 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR20 


1901-0040 




DIO0ESS1LICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR21 


1901-0040 




0IODE:SIUCON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR22 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR22 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR24 


1901-0040 




OIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR25 


1901-00*0 




OIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR26 


1901-Q620 




OIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR27 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR28 


1901-0040 




DIODElSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR29 


1901-0040 




DIODElSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR30 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR31 


1901-0620 




OIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR32 


1901-0040 




OIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR33 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR34 


1901-0620 




OIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR35 


1901-0620 




OIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR3« 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G10B8 


CR37 


1901-0040 




DIODElSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG108B 


CR38 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR39 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR40 


1901-0040 




DIODElSILICON 50 HA 30 WV 


07263 


F0G1O88 


CR41 


1901-0040 




DIODEsSll ICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR4 2 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR43 


1901-0620 




DIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR44 


1901-0040 




0IO0E:SILIC0N 50 MA 30 WV 


07263 


F0G108B 


CR45 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR46 


1901-0620 




DIODE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR47 


1901-0620 




OIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


CR48 


1901-0040 




0IO0ESSILIC0N 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR49 


1901-0040 




OIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CRSO 


1901-0620 




OIOOE BREAKDOWN 


28480 


1901-0620 


01 


1854-0019 


21 


TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


02 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


03 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


04 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


05 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


06 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


07 


1853-0034 


16 


TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251) 


26480 


1853-0034 


09 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


010 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


Oil 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


012 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


013 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251I 


28480 


1853-0034 


014 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


015 


1B53-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


016 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


017 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


018 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


019 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251 1 


28480 


1853-0034 


020 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


021 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N32511 


28480 


1853-0034 


022 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


023 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251I 


28480 


1853-0034 


024 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


025 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251I 


28480 


1853-0034 


026 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28460 


1854-0019 


027 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


028 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


029 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


030 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


031 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


032 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


26480 


1854-0019 


033 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N3251) 


28480 


1853-0034 


034 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


035 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N32511 


28480 


1853-0034 


036 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


037 


1853-0034 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251I 


284B0 


1853-0034 


038 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


Rl 


0811-2988 


17 


RSFXD WW 22 OHM IX 7W 


28480 


0811-2988 


R2 


0811-2988 




RSFXD WW 22 OHM IX 7W 


28480 


0811-2988 


R3 


0811-2988 




RSFXD WW 22 OHM IX 7W 


28480 


0811-2988 



2-50 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-16. Memory Load PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



R4 
R5 
R6 
B? 



R9 

RIO 

RU 

R12 

R13 

R14 
B15 
R16 
R17 
R18 

R19 
R19 
R20 
R21 
R22 

R23 
R24 
R25 
R26 
R27 

R28 
R29 
K30 
R31 
R32 

R33 
ft 34 
R35 
R36 
R37 

R38 
R39 
R40 
R41 
R42 

R43 
R44 
R45 
R46 
R47 

R48 
R49 
R50 
R51 
R52 

R53 
R54 
R55 
R56 
R57 

R58 
R59 
R60 
R61 
R62 

R63 
R64 
R65 
R66 
R67 

R68 
R69 
R70 
R71 
R72 

R73 
R74 
R75 
R76 
R77 



0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 

0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 

0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2031 

0757-0416 
0698-0085 
0757-0280 
0698-3443 
0698-3440 

0698-3440 
0698-3440 
0698-3440 
0698-3440 
0698-3440 

0698-3443 
0757-0280 
0757-0416 
0757-0403 
0757-0403 

0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 

0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 

0757-3403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0811-0939 

0757-0280 
0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 

0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 

0698-3435 

0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 
0698-3435 

0698-3435 

0757-0280 
0757-0280 
0693-3435 
0698-3435 
0757-0280 

0757-0280 
0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 

0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 

0698-3435 



2 

1 

34 

2 

6 



RsFXO MM 22 OHM IX 7M 
R:FXD MM 22 OHM IX 7M 
RsFXD MM 22 OHM IX 7M 
RsFXO MM 22 OHM IX 7H 
R:FXO MM 22 OHM IX 7M 

RSFXD MM 22 OHM IX 7M 
RsFXD MM 22 OHM IX 7M 
RsFXD MM 22 OHM IX 7M 
R:FXD MM 22 OHM IX 7M 
R:FXD MM 22 OHM IX 7M 

RsFXO MM 22 OHM IX 7H 
R:FXO MM 22 OHM IX 7M 
R:FXO MM 22 OHM IX 7M 
RsFXD MM 22 OHM IX 7H 
R:FXO MM 815 OHM 3X 1/4H 

RSFXO MET FLM 511 OHM IX 1/8M 
RsFXO MET FLM 2.61K OHM IX 1/8U 
RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 287 OHM IX 1/8M 
RsFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 287 OHM IX 1/8M 
RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 511 OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RsFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RsFXD MET FLM 121 QHM IX 1/8M 
RsFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8M 
RSFXD MM 100 OHM 3X SM 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/ 8M 
RsFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8N 
RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM IK CHM IX 1/SW 

RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8M 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 
RsFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/ 8M 

RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 38.3 QHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 

RSFXD HET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 
RsFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 38.3 OHM IS 1/8M 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 

28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

23480 
28480 
28480 
28480 

28480 

284 80 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28460 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

26480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 

26480 
28480 

284 80 
28480 
26480 



0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 

0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 

0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2988 
0811-2031 

0757-0416 
0698-0085 
0757-0280 
0698-3443 
0698-3440 

0698-3440 
0698-3440 
0698-3440 
0698-3440 
0698-3440 

0698-3443 
0757-0280 
0757-0416 
0757-0403 
0757-0403 

0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 

0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 
0757-0403 

0757-0403 
0757-0403 

0757-0403 
0757-0403 
0811-0939 

0757-02 80 
0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 

0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 
0698-3435 

0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 
0698-3435 
0698-3435 

0757-0280 
0J57-0280 
0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 

0757-0280 
0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0280 

0698-3435 
0698-3435 
0757-0280 
0757-0260 
0698-3435 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-16. Memory Load PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R78 


0698-3435 




RsFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R79 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IS 1/8H 


28480 


0757-0280 


R80 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R81 


0757-079* 


16 


R:FXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


R82 


0757-0794 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


284 80 


0757-0794 


R83 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R84 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0280 


R85 


0757-0794 




R:FXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


R86 


0757-0794 




R:FXO NET FLM 68.1 OHM IX 1/2U 


28480 


0757-0794 


R87 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R88 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R89 


0757-0794 




R:FXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28460 


0757-0794 


R90 


0757-0794 




R:FXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/2H 


284 80 


0757-0794 


R91 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R92 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R<!3 


0757-0794 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


R94 


0757-0794 




RsFXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


RS5 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0280 


R96 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


B97 


0757-0794 




R:FXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


R98 


0757-0794 




R:FXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2M 


284 80 


0757-0794 


R99 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/OW 


28480 


0757-0280 


klOG 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R101 


0757-0794 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


R102 


0757-0794 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1V2M 


284 60 


0757-0794 


R103 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0280 


RIO* 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0280 


BIOS 


0757-0794 




RsFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0794 


mot 


0757-0794 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2M 


28480 


0757-0794 


RIO? 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/SM 


28480 


0757-0280 


riob 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0280 


RXOS 


0757-0794 




RsFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/2H 


28480 


0757-0794 


RilO 


0757-0794 




RSFXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/2M 


28480 


0757-0794 


Rill 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


(J 36 


1820-0755 


4 


IC 


28480 


1820-0755 


Rllt- 


otn-r/38 


1 


,<!;PXD fi'7 anr* 


*H?*j%p 


C*>9?" 3*7^1$ 


U37 


1820-0756 


2 


ICSTTL 8-8IT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U46 


1820-0608 


2 


ICsTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U48 


1821-0006 


4 


TSTR ARRAYS SI NPN OUAD 


28480 


1821-0006 


U49 


1858-0020 


4 


TSTR ARRAYsSI PNP OUAO CORE DRIVERS 


28480 


1858-0020 


U78 


1821-3006 




TSTR ARRAYsSI NPN QUAD 


28480 


1821-0006 


U79 


1858-0020 




TSTR ARRAYSSI PNP OUAO CORE DRIVERS 


28480 


1858-0020 


U87 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U96 


1820-0424 


1 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U97 


1820-0 755 




IC 


28480 


1620-0755 


uioa 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAD 


28480 


1821-0006 


U109 


1858-0020 




TSTR ARRAYSSI PNP OUAO CORE DRIVERS 


28480 


1858-0020 


U13* 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U13? 


1820-0 756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0 756 


U138 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAD 


28480 


1821-0006 


U139 


1858-0020 




TSTR ARRAYsSI PNP OUAD CORE DRIVERS 


28480 


1858-0020 


U156 


1820-0608 




ICsTTL 1 OF DECODER W/ENASLE 


04713 


MC4006P 



2-52 
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Figure 2-15. Memory Load PCA, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-17. Memory Data and Control PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30005-60002 


i 


MEMORY DATA AND CONTROL PCA 


284E0 


30005-60u02 


Cl 


0180-0374 


2 


C:FXD TANT. 10 UF 103! 20VDCW 


56269 


15 0D10&X9020B2-OYS 


C2 


0160-0127 


13 


C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CHL 


C3 


01 60-012 7 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VCCW 


56289 


5C13CS-CML 


C4 


0160-J127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-LHL 


C5 


0i60-2055 


21 


CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 201 25VDCW 


56269 


5C13CS-CML 


C7 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


562 89 


5C13CS-CML 


ce 


0180-0374 




C:FXD TANT. 10 UF 10* 20VDCH 


56289 


1500106X902082-DYS 


C9 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CUH 


CIO 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-LDH 


Cll 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56269 


C023F10J.F103ZS22-COH 


C12 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCH 


56289 


5C13CS-CML 


C13 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C14 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VUCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


Ci5 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CQH 


C16 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 


56289 


5C13CS-CML 


C17 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C16 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCW 


56289 


C023F1Q1F103ZS22-CDH 


C19 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C20 


0160-2055 




CJFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F1O1F1O3ZS22-C0H 


C22 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C23 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C24 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C25 


0160-012 7 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C26 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C27 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


562 89 


C023F101F1032S22-C0H 


C28 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C29 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C30 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


CO23F101F103ZS22-C0H 


C31 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C32 


0160-2055 




CJFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F1C1F1O32S22-CDH 


C33 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F1O1F103ZS22-C0H 


C34 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56 289 


5C13CS-CML 


C35 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCM 


56289 


5C13CS-CML 


C36 


0160-0970 


1 


CsFXD MY 0.47UF 10* 80VDCW 


56289 


192P4749RS-PTS 


C37 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


Cll 


1810-0064 


2 


DELAY LINE: 


01961 


GG4 


CL2 


1810-0064 




DELAY LINES 


01961 


GG4 


01 


1854-0019 


24 


TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


02 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


03 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


04 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


05 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


06 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


07 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


08 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


0? 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


010 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


Oil 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


012 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


013 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


284S0 


1854-0019 


014 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


015 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


016 


IS 54-001 9 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


017 


1854-0019 




TSTRSSI NPN 


28480 


1854-0019 


018 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


019 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


020 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


021 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


022 


1854—0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1654-0019 


023 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


024 


1854-0019 




TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


Rl 


0757-0280 


15 


RSFXD NET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R2 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R3 


0698-3150 


37 


RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/BM 


28480 


0698-3150 


R4 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3150 


R5 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3150 


R6 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8H 


23480 


0698-3150 


R7 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3150 


R8 


□698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3150 


RS 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/BM 


28480 


0698-3150 


RIO 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3150 


Rll 


0698-3150 




RSFXD MET FLM 2.37K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3150 
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Table 2-17. Memory Data and Control PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



R12 
hl3 
R14 
K15 
R16 

R17 

R18 
R19 
f 20 
R21 

R22 
R23 
P24 
R25 
R26 

R27 
R28 
R29 
R30 
R31 

R32 
R33 
R34 
R35 
R36 

R37 
R38 
R39 
R40 
R41 

R42 
R43 
R44 
R45 
R46 

R47 
R48 
R49 
R50 
R51 

R52 

R53 
R54 

R55 
R56 

R57 

R58 

R59 

SI 

S2 

U13 
U15 
U16 
U17 
U18 

U19 
U23 

1126 
U27 
U28 

U29 
U33 
U3fc 
U37 
U38 

039 
U41 
1143 
U46 
U47 

U51 
U52 
U53 
U55 
U56 



0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
07 5 7-0280 
0698-3150 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
3698-3150 
1810-0030 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 

06 98-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-31S0 

0757-0280 
0698-3150 
0757-0280 
0757-0280 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0757-0280 
0757-0280 
0698-3160 
0757-0401 
0757-0401 

0757-0401 
2100-2514 
0757-0401 
3100-2687 
3100-2687 

1820-0842 
1820-0690 
1820-0690 
1820-0759 
1820-0759 

1820-0140 
1820-0301 
1820-0690 
1820-0756 
1820-0759 

1820-0424 
1820-0301 
1823-0690 
1820-0371 
1820-0376 

1820-0629 
1820-0756 
1820-0301 
1820-0690 
1820-0370 

1820-0759 
1820-0301 
1820-0301 
1820-0141 
1820-0686 



3 
10 



RsFXD MET FLM IK OHM 1Z 1/8H 

RIFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 

R:FX0 MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM IK OHM 11 1/8W 

RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 

R:fXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8U 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/SM 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8U 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

NETMORK37 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8N 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8N 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8N 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/SM 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RsFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8H 

RsFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8W 

RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 

RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/SM 

RSFXO MET FLM 31.6K OHM IX 1/8M 

RSFXD MET FLM 100 OHM IX 1/SM 

RsFXD MET FLM 100 OHM IX 1/8H 

RSFXO MET FLM 100 OHM IX 1/8H 
RsVAR CERMET 20K OHM 10X LIN 1/2M 
RSFXO MET FLM 100 OHM IX 1/8M 
SMITCHSROTARY SP5T 6 POSITION 
SMITCHSROTARY SP5T 6 POSITION 

ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 
ICSTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO BUFFER 
ICSTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO BUFFER 
ICSTTL LOM-POMER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL LOM-POMER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL OUAL 4-INPT AND BUFFER 

ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL SCHOTTKY OUAL 4-INPT NANO BUFFER 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICSTTL LOU-POWER B-BIT RECEIVER 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NANO BUFFER 

ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 

ICSTTL HS OUAL 4-INPT NANS BUFFER 

ICSTTL SHS DUAL EOGE TRIG. J-K F/F 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NANO BUFFER 

ICSTTL HS OUAO 2-INPT NANO GATE 

ICSTTL LOM-POMER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 

ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 

ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 

ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 



2S480 
284 80 
28480 
28460 
28480 

284 80 
28460 
284 80 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
284 80 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
284 80 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
284 80 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28460 
2B480 
28480 
28480 

04713 
01295 
01295 
28480 
28480 

04713 
01295 

01295 
284 BO 

28480 

04713 
01295 
01295 
01295 
01295 

01295 
28480 
01295 
01295 
01295 

28480 
01295 
01295 
04713 

01295 



0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-02 80 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0230 

0698-3150 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
1810-0030 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0757-0280 
0698-3150 
0757-0280 
0757-0280 
0698-3150 

0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 
0698-3150 

0757-0280 
0757-0280 

0698-3160 
0757-0401 
0757-0401 

0757-0401 
2100-2514 
0757-0401 
3100-2687 
3100-2687 

MC4008P 
SN74S40N 
SN74S40N 
1820-0759 
1820-075 9 

MC3026P 

SN747SN 

SN74S40N 

1820-0756 

1820-0759 

SN74H04N 

SN7475N 

SN74S40N 

SNT4H10N 

SN74H40N 

SN74S112N 

1820-0756 

SN7475N 

SN74S40N 

SN74H00N 

1820-0759 

SN7475N 

SN7475N 

MC3001P 

SN74S11N 
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Table 2-17. Memory Data and Control PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U57 


1820-0683 


2 


1C:7TL SCHOTIKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


USS 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U59 


1820-0755 


8 


IC 


28480 


1820-0755 


U61 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


1162 


1820-0301 




ICsTTL QUAD 81-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U63 


1820-0842 




ICsTTL 8-BIT PARITY TREE 


04713 


MC4008P 


U65 


1820-0140 




IC:TTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


U69 


1820-0755 




IC 


26480 


1820-0755 


U71 


1820-0755 




IC 


28480 


1320-0755 


U72 


1820-0301 




IC:TTL ouad BI-STABLE d-latch 


01295 


SN7475N 


U73 


1820-0140 




ICsTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


HC3026P 


U75 


1820-0629 




IC:TTL SHS DUAL EOGE TRIG. J-K F/F 


01295 


SN74S112N 


U76 


1820-0239 


10 


IC:TTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U77 


1820-0842 




IC:TTL 8-BIT PARITY TREE 


04713 


MC4008P 


U78 


1820-0301 




ICSTTL OUAD Bl-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U79 


1820-0759 




ICSTTL LOW-POWER 6-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U81 


1820-0759 




IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U82 


1820-0301 




ICsTTL OUAO 81-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U85 


1820-0629 




1C:TTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 


01295 


SN74S112N 


U66 


1820-0239 




ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U87 


1820-0301 




IC:TTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


una 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U89 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U91 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U92 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U95 


1620-0690 




ICSTTL SCHOTTKY DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74S40N 


US6 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U97 


1820-0706 


2 


ICSDIG1TAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U9S 


1820-0629 




ICSTTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 


01295 


SN74S112N 


U99 


1820-0842 




ICsTTL 8-8IT PARITY TREE 


04713 


MC4008P 


U102 


1820-0608 


2 


ICsTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U106 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U107 


1820-062 9 




ICSTTL SHS DUAL EOGE TRIG. J-K F/F 


01295 


SN74S112N 


U108 


1820-0608 




ICSTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U10S 


1820-0706 




ICSDIGITAL TTL 5-81T COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U112 


1620-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


una 


1820-0205 


3 


ICsTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U114 


1820-0205 




ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U11E 


1820-0239 




ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U116 


1820-0239 




ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


2B480 


1820-0239 


U117 


1820-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U11S 


1820-0376 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 


01295 


SN74H40N 


UI22 


1820-0239 




ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U123 


1820-0239 




ICSTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U124 


1820-0239 




ICSTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U125 


18 20-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-023 9 


U126 


1820-0205 




ICsTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


2B480 


1820-0205 


U126 


1620-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


U131 


1820-0377 


2 


ICsTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U137 


1820-068 3 




ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 


01295 


SN74S04N 


U138 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U139 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U141 


1820-0377 




ICsTTL HS DUAL 2-WIOE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U14 7 


1820-0376 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U148 


1820-0376 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U149 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0 755 


U151 


1820-0207 


1 


ICsTTL M0N0STA8LE MULTIVIBRATOR 


28480 


1820-0207 


U159 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U16 7 


1820-0376 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U16S 


1820-0755 




IC 


26480 


1820-0755 


M2 


5080-0058 




CONDUCTOR ASSEMBLYSPLUG-IN JUMPER 


28480 


5080-0058 


S«3 


508G— 005 8 




CONOUCTOP- ASSEMBLY: PLUG-IN JUMPER 


284B0 


5030-0053 


W4 


5080-0058 




CONDUCTOR ASSEMBLYSPLUG-IN JUMPER 


284B0 


5080-0058 


K5 


5080-0058 




CONDUCTOR ASSEMBLYSPLUG-IN JUMPER 


28480 


5080-0058 


W6 


5080-0058 




CONDUCTOR ASSEMBLYSPLUG-IN JUMPER 


28460 


5080-0058 
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Figure 2-16. Memory Data and Control PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-18. Memory Drive and Sense PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30006-60001 


i 


MEMORY DRIVE AND SENSE PCA 




30006-60001 


Cl 


0160-012 7 


27 


CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C2 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C3 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C4 


0160-0127 




CiFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C5 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C6 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C7 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


Cfl 


0160-0127 




CIFXD CER 1.0 UF 20* 25VCCW 


562 89 


5C13CS-CML 


C9 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


CIO 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


Cil 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C12 


0160-012 7 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C13 


0160-0127 




CIFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C14 


0160-012 7 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 2SVCCW 


56289 


5C13CS-CML 


CIS 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C16 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C17 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


CIS 


0160-012 7 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


562 89 


5C13CS-CML 


C19 


0160-0127 




C:FXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 


56289 


5C13CS-CML 


C20 


0160-0127 




C:FXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C21 


0a60-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C22 


0180-0374 


6 


CsFXD TANT. 10 UF 10* 20VCCW 


562 89 


150D106XS020B2-DYS 


C23 


0180-0374 




CsFXO TANT. 10 UF 10* 20V0CW 


56289 


150O106X902OB2-DYS 


C24 


0180-0374 




CSFXO TANT. 10 UF 10* 20VDCW 


56289 


150D106X9020B2-DVS 


C25 


0180-0374 




CIFXD TANT. 10 UF 10* 20V0CW 


56289 


1500106X902QB2-OYS 


C26 


0180-0374 




CSFXD TANT. 10 UF 101 20VDCW 


56289 


15GD1O6X9020B2-0YS 


C27 


0180-0374 




CIFXD TANT. 10 UF 10* 20VDCW 


56289 


150D106X9020B2-DYS 


C28 


0180-0116 


2 


CsFXO ELECT 6.8 UF 10* 35VDCW 


56289 


15OD685X903582-0YS 


C29 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C30 


0160-0127 




CSFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C31 


0160-0938 


3 


CsFXO MICA 1000 PF 5* 


72136 


RDH15E102J1C 


C32 


0160-0938 




CSFXD MICA 1000 PF 5* 


72136 


RDH15E102J1C 


C33 


0180-0116 




CSFXD ELECT 6.8 UF 10* 35V0CW 


56289 


150D685X903 582 -OYS 


C34 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 2SV0CM 


56289 


5C13CS-CML 


C35 


0160-0127 




CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C37 


0160-0938 




CsFXD MICA 1000 PF 5* 


72136 


R0M15E102J1C 


C38 


0140-0198 


3 


CsFXO MICA 200 PF 5* 


72136 


R0M15F201J3C 


C4l 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C42 


0140-0198 




CsFXO MICA 200 PF 5* 


72136 


ROM15F201J3C 


C45 


0160-0127 




CSFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


562 89 


5C13CS-CML 


CR1 


1901-0016 


2 


DIODEsSILICON 1N1566 


04713 


1N1566 


CR2 


1901-0016 




010DESS1LICON 1N1566 


04713 


IN 1566 


C83 






THRU 






CK36 


1901-0620 


34 


DIODE BREAKDOWN 


28460 


1901-0620 


CR37 


1901-0040 


32 


DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR38 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR39 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR40 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR41 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 HV 


07263 


FDG1088 


CR42 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1O88 


CR4 3 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07 263 


F0G1088 


CR44 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1083 


CR45 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 KA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR46 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR47 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 HA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR48 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR49 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1068 


CR50 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1083 


CR51 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR52 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0S1088 


CE53 


1901-0B40 




OIOOESSILICON 50 rA 30 M'v 


0(263 


fOGioaa 


CR54 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR55 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR56 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR57 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G108S 


CR5S 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR5S 


1901-0040 




DIUOEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1083 


CR60 


1901-0 040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR61 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG10B8 


CR62 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR63 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG10B8 


CR64 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FOGloaa 


CR65 


1901-0040 




OIOOESSILICON 50 KA 30 WV 


07263 


F0G1088 


CR66 


1901-0040 




DIODEsSILICON 50 MA 30 WV 

. 


07263 


FDG1088 



2-59 



Replaceable Farts 
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Table 2-18. Memory Drive and Sense PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


CR6 7 


1901-0040 




DIODE SSIL1C0N 50 HA 30 WV 


07263 


FOGiOdd 


CF68 


±901-0040 




QIOQESSILICON 50 MA 30 sV 


07263 


FDG1088 


01 


1854-3019 


5 


TSTRsSI NPN 


28480 


1854-0019 


02 


1854-0215 


19 


TSTR:S1 npn 


80131 


2N3904 


S3 


18 54-0532 


34 


TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


04 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02T35 


2N5262 


05 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02 735 


2N5262 


C6 


1854-0532 




TSTR:SI NPN 


02735 


2N5262 


07 


1853-0036 


36 


TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


08 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


09 


18 54-0215 




TSTR:SI NPN 


80131 


2N3904 


010 


1853-0036 




TSTR:SI PNP 


80131 


2N3906 


Oil 


1653-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


012 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


eoi3i 


2N3904 


013 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


014 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


015 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


016 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


017 


18 53-0036 




TSTRlSI PNP 


80131 


2N3906 


018 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


019 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3904 


C20 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


021 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


022 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3904 


023 


1654-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


024 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


025 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


026 


18 54-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


027 


1653-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


028 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


024 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3904 


C30 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


031 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


032 


1854-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 


033 


18 54-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


034 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


035 


1654-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


036 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2NS262 


037 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


038 


1653-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


039 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3904 


040 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


041 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


042 


1B54-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 


043 


1854-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 


044 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


045 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


046 


18 54-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 


047 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


048 


18 53-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


049 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


050 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


051 


18 54-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


052 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


053 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3904 


054 


1853-0036 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N3906 


055 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


056 


1854-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 


057 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


058 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


059 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


060 


18S4-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


061 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2NS262 


062 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


063 


1854-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 


064 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


065 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


066 


1854-0215 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3904 


067 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


068 


1853-0036 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N3906 


069 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


070 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


071 


1854-0532 




TSTRsSI NPN 


02735 


2N5262 


072 


1854-0532 




TSTRSSI NPN 


02735 


2N5262 


073 


1854-0215 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3904 



2-60 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-18. Memory Drive and Sense PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



C74 
075 
76 
C77 
076 

C79 
080 
081 
062 
083 

084 
005 
086 
Q67 
088 

89 
090 
091 

092 
093 

094 
095 
096 
097 
098 

Rl 
R2 

B3 
R4 
R5 

kb 
R7 
R8 
R9 
RIO 

Rll 

R12 
R13 
R14 
R15 

R16 
R17 
R18 
R19 
R19 

R20 
R21 
R22 
R23 
R24 

R25 
R26 
R27 
R28 
R29 

R30 
R31 
R32 
R33 
R34 

R35 
R36 
R37 
R38 
R39 

R40 
R41 
R42 
R43 
R44 

R45 
R46 
R47 
R48 
R49 



1853-0036 
1853-0036 
1854-0215 

1853-0036 
1853-0036 

1854-0532 
18 54-0532 
1854-0532 
1854-0532 
1854-0215 

1853-0036 
1853-0036 
1854-0532 
18 54-0532 
1854-0019 

1853-0034 
1854-0019 
1853-0034 
1854-0019 
1853-0034 

1854-0019 
1853-0034 
1854-0215 
1853-0036 
1853-0036 

2100-2632 
0757-0180 
0698-3446 
0757-0402 

0698-3440 

0698-3440 
0757-0394 
0698-3440 
0698-3440 

0757-0394 

0698-3437 
0757-0420 
0698-3437 
0757-0420 
0757-0394 

0757-0394 
0757-0403 
0698-3440 
0757-0403 
0757-0403 

0698-3440 
0757-0403 
0698-3440 
0757-0403 
0698-3440 

0698-7310 
0698-3445 
0698-7310 
0757-0290 
0757-0401 

0698-7310 
0698-3445 
0698-7310 
0757-0290 
0757-0401 

0757-0394 
0757-0394 
0757-0403 
0698-3440 
0757-0403 

0698-3440 
0757-0403 
0698-3440 
0757-0403 
0698-3440 

0698-7310 
0698-3445 
0698-7310 
0757-0290 
0757-0401 



Qty 



i 
i 
i 
i 

42 



34 
17 



17 

4 



Description 



ISTR:SI pnp 

TSTR:S1 PNP 

TSTRSSI NPN 

TSTR:S1 PNP 

TSTRISI PNP 

TSTR:SI NPN 

TSTR:SI NPN 

TSTRsSI NPN 

TSTRsSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRsSI PNP 

TSTR:SI PNP 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI PNPiSELECTED FROM 2N325D 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI PNP( SELECTED FROM 2N3251) 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251) 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N3251) 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI PNP 

TSTRSSI PNP 

RSVAR FLM 100 OHM 101 LIN 1/2H 

RSFXO MET FLM 31.6 OHM IX 1/8* 

RsFXD MET FLM 383 OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 110 OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 196 OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 196 OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 51.1 OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 196 OHM It 1/8M 

RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 51.1 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 133 OHM IX 1/8W 

RsFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM 133 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8H 

RSFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8U 
RsFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8U 
RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8H 
RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 

RSFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8M 
RSFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8W 
RsFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8H 
RSFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/BH 
RSFXO MET FLM 100 OHM IX 1/8H 

RSFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 
RSFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8M 
RSFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8H 
RSFXD MET FLM 6.19K OHM IX 1/8H 
RSFXD MET FLM 100 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM 121 OHM IX 1/BU 

RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8H 

RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8U 
RsFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8U 

RSFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8H 
RSFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8N 
RSFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8M 
RSFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/BW 
RSFXO MET FLM 100 OHM IX 1/8H 



Mfr 
Code 



80131 
80131 
80131 
80131 
80131 

02735 
02735 
02735 
02735 
80131 

80131 
S0131 
02 735 
02735 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
80131 
80131 
80131 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28460 
28430 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 



Mfr Part Number 



2N3906 
2N3906 
2N3904 
2N3906 
2N3906 

2N5262 
2N5262 
2N5262 
2N5262 
2N3904 

2N3906 
2N3906 
2N5262 
2N5262 
1854-0019 

1853-0034 
1854-0019 
1853-0034 
1854-0019 
1853-0034 

1854-0019 

1853-0034 

2N3904 

2N3906 

2N3906 

2100-2632 
0757-0180 
0698-3446 

0757-0402 
0698-3440 



28480 


0698-3440 


28480 


0757-0394 


28480 


0698-3440 


28480 


0698-3440 


284 80 


0757-0394 


28480 


0698-343 7 


28480 


0757-0420 


28480 


0698-3437 


284 80 


0757-0420 


28480 


0757-0394 


284 80 


0757-0394 


28480 


0757-0403 


284 80 


0698-3440 


28480 


0757-0403 


28480 


0757-0403 


28480 


0698-3440 


284 80 


0757-0403 


28480 


0698-3440 


28480 


0757-0403 


28480 


0698-3440 



0698-7310 
0698-3*45 
0698-7310 
0757-0290 
0757-0401 

0698-7310 
0698-3445 
0698-7310 
0757-0290 
0757-0401 

0757-0394 
0757-0394 
0757-0403 
0698-3440 
0757-0403 

0698-3440 
0757-0403 
0698-3440 
0757-0403 
0698-3440 

0698-7310 
0698-3445 
0698-7310 
0757-0290 
0757-0401 



2-61 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-18. Memory Drive and Sense PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R50 


0698-7310 




R:FXD FLM 1.65K OHM 0.25* 1/8H 


28480 


0698-7310 


RSI 


0698-3445 




RsFXO MET H.M 348 OHM 12 1/8W 


28480 


0698-3445 


R52 


0698-7310 




RSKXD FLM 1.65K OHM 0.25* 1/8W 


28480 


0698-7310 


R53 


0757-0290 




RSFXO MET FLM 6.19K OHM IS 1/8H 


28480 


0757-0290 


R54 


0757-0401 




R:FX0 MET FLM 100 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0401 


R55 


0757-0394 




RSFXO MET FLM 51.1 OHM 12 1/8W 


28480 


0757-0394 


R56 


0757-0394 




RsFXO MET FLM 51.1 OHM 12 1/8H 


28480 


0757-0394 


R57 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R58 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R59 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R60 


0698-3440 




RsFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


2S480 


0698-3440 


R61 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R62 


0698-3440 




RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


284 80 


0698-3440 


R63 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R64 


0698-3440 




RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3440 


R65 


0698-7310 




RSFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R66 


0698-3445 




RSFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3445 


R67 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R6S 


0757-0290 




RSFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0290 


R7D 


0698-7310 




RSFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R71 


0698-3445 




RSFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8K 


284 80 


0698-3445 


R72 


0698-7310 




RSFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R73 


0757-0290 




RSFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/8W 


28 4 BO 


0757-0290 


R75 


0757-0394 




RsFXO MET FLM 51.1 OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0394 


R76 


0757-0394 




RSFXO MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0394 


R77 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0403 


R78 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8N 


28480 


0698-3440 


R79 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R80 


0698-3440 




RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R81 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0403 


R82 


0698-3440 




RsFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


284 80 


0698-3440 


R83 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R84 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R85 


0698-7310 




RSFXO FLM 1.65K OHM 0.2 5X 1/8H 


28480 


0698-7310 


R86 


0698-3445 




RsFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8W 


28460 


0698-3445 


R87 


0698-7310 




RSFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


RBB 


0757-0290 




RsFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0290 


R90 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R91 


0698-3445 




RsFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8W 


284 BO 


0698-3445 


R92 


0698-7310 




RSFXO FLM 1.6SK OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R93 


0757-0290 




RSFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0290 


R96 


0757-0290 




RsFXO MET FLM 6.19K OHM 12 1/8W 


28480 


0757-0290 


R97 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8H 


28480 


0698-7310 


R98 


0698-3445 




RsFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3445 


R99 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.252 1/8W 


28480 


0698-7310 


Rial 


0757-0290 




RsFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0290 


R102 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


069B-7310 


R103 


0698-3445 




RSFXO MET FLM 348 OHM 12 1/BW 


28480 


0698-3445 


R104 


0698-7310 




RSFXO FLM 1.65K OHM 0.252 1/BW 


28480 


0698-7310 


R105 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM 12 1/BW 


28480 


0698-3440 


R106 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8N 


28480 


0757-0403 


R107 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R108 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM 12 1/8U 


28480 


0757-0403 


R109 


0698-3440 




RsFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R110 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0403 


Rill 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3440 


R112 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/SW 


28480 


0757-0403 


R113 


0757-0394 




RSFXO MET FLM 51.1 OHM 12 1/8W 


28480 


0757-0394 


R114 


0757-0394 




RsFXO MET FLM 51.1 OHM 12 1/8H 


28480 


0757-0394 


R116 


0757-0290 




RsFXO MET FLM 6.19K OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0290 


R117 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.252 1/8W 


28480 


0698-7310 


RUE 


0698-3445 




RsFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3445 


R119 


0698-7310 




RSFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8M 


28480 


0698-7310 


R121 


0757-0290 




RsFXO MET FLM 6. 19K OHM 12 1/8H 


28480 


0757-0290 


R122 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.6SK OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R123 


0698-3445 




RSFXO MET FLM 348 OHM 12 1/8H 


26480 


0698-3445 


R124 


0698-7310 




RsFXO FLM 1.65K OHM 0.252 1/8W 


28480 


0698-7310 


R125 


0698-3440 




RsFXO MET FLM 196 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3440 


R126 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R127 


0698-3440 




RsFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3440 


R128 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0403 


R129 


0698-3440 




RSFXD MET FLM 196 OHM 12 1/8W 


28480 


0698-3440 


R130 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R131 


0698-3440 




RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R132 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM 12 1/8W 


284 80 


0757-0403 
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Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R133 


0757-0394 




RtFXD MET FLM 51.1 OHM I* 1/8W 


28480 


0757-0394 


R134 


0757-0394 




R:FXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0394 


R136 


0757-0290 




R:FXD MET FLM 6. 19K OHM 1* 1/8W 


26480 


0757-0290 


R137 


0698-7310 




RtFXD FLM 1.65K OHM 0.25T 1/8H 


28480 


0698-7310 


R138 


0698-3445 




RtFXO MET FLM 348 GHM IX 1/8W 


28480 


0698-3445 


R13S 


0O98-7310 




R:FXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8U 


28480 


0698-7310 


R141 


0757-0290 




R:FXD MET FLM 6.19K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0290 


R142 


0698-7310 




R:FXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8U 


28480 


0698-7310 


R143 


0698-3445 




R:FXO MET FLM 348 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3445 


R144 


0698-7310 




RtFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8K 


28480 


0698-7310 


R145 


0698-3440 




R:FXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R146 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R147 


0698-3440 




RtFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R148 


0757-0403 




R:FXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R149 


0698-3440 




R:FXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R150 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R151 


0698-3440 




RtFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


284 80 


0698-3440 


R152 


0757-0403 




RJFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0403 


R153 


0757-0394 




R:FXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0394 


R154 


0757-0394 




RtFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0394 


R156 


0757-0290 




RtFXD MET FLM 6.19K OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0290 


R157 


0698-7310 




RtFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


Rise 


0698-3445 




R:FXD MET FLM 348 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3445 


R15S 


0698-7310 




RtFXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R161 


0757-0290 




RtFXD MET FLM 6.19K OHM IX 1/8W 


28460 


0757-0290 


R162 


0698-7310 




R:FXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R163 


0698-3445 




R:FXO MET FLM 348 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3445 


R164 


0698-7310 




R:FXO FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8H 


28480 


0698-7310 


R165 


0698-3440 




RtFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


284 80 


0698-3440 


R166 


3757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0403 


R167 


0698-3440 




RlFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3440 


R168 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8N 


28480 


0757-0403 


R169 


0698-344 




RtFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R170 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R171 


0698-3440 




RtFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8N 


284 80 


0698-3440 


R172 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R173 


0757-0394 




RtFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0394 


R174 


0757-0394 




RtFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0394 


R176 


0757-0290 




RtFXD MET FLM 6.19K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0290 


R177 


0698-7310 




RtFXD FLM 1.65K OHM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R178 


0698-3445 




RtFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3445 


R17S 


0698-7310 




RtFXD FLM 1.65K OBM 0.25X 1/8W 


28480 


0698-7310 


R180 


0698-3440 




RtFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R181 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R182 


0698-3440 




RtFXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R183 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/6W 


28480 


0757-0403 


R184 


0757-0394 




RtFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0394 


S185 


0698-3444 


16 


RtFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R186 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R187 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/SK 


28480 


0757-0403 


R18S 


0698-3444 




RtFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


284 80 


0698-3444 


R18S 


0757-0403 




RtFXO HET FLM 121 OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0403 


R1<)0 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R191 


0698-3444 




RtFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R192 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R193 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0403 


R194 


0698-3444 




RtFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8* 


284 80 


0698-3444 


R195 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R196 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R197 


0698-3435 


32 


RtFXO HET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R198 


0698-3435 




RtFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8N 


28480 


0698-3435 


R155 


0698-3435 




RtFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R200I 


0698-3435 




RtFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R201 


0698-3435 




RtFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R202 


0698-3435 




RtFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R203 


06 98-3435 




RtFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R204 


0698-3435 




RtFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R205 


0696-3444 




RtFXD MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R20t 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R207 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8K 


28480 


0757-0403 


R208 


0698-3444 




RtFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


284 80 


0698-3444 


R209 


0757-0403 




RtFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R210 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R211 


0698-3444 




RtFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3444 


R212 


0757-0403 




RtFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28460 


0757-0403 
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Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R213 


0757-0403 




R:FXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R214 


0698-3444 




RSFXD MET FLM 316 OHM 1* 1/BW 


28480 


0698-3444 


R215 


0757-0403 




R:FXD MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0403 


R216 


0757-0403 




R:FXD MET FLM 121 OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0403 


R217 


0698-3435 




RsFXD MET FLM 38.3 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3435 


R218 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R21S 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R220 


0698-3435 




RsFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R221 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R222 


0698-3*35 




RsFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R223 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R224 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8U 


26480 


0698-3435 


R225 


0698-3444 




RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R226 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R227 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R22 8 


0698-3444 




RSFXD MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R229 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R23C 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R231 


0698-3444 




RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8H 


284 80 


0698-3444 


R232 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R233 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R234 


0698-3444 




RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R235 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


2B480 


0757-0403 


R236 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R237 


0698-3435 




RsFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R238 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R239 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3435 


R240 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3435 


R241 


0698-3435 




RsFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R242 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R243 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R244 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3435 


R245 


0698-3444 




RSFXD MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R246 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0403 


R247 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R248 


0698-3444 




RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3444 


R249 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0403 


R250 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0403 


R251 


0698-3444 




RsFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3444 


R2S2 


0757-0403 




RSFXD MET FLM 121 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0403 


R2S3 


0757-0403 




RsFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R254 


0698-3444 




RsFXO MET FLM 316 OHM IX 1/BH 


28480 


0698-3444 


R25S 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0403 


R25t 


0757-0403 




RSFXO MET FLM 121 OHM IX 1/BH 


28480 


0757-0403 


R257 


069B-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3435 


R258 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/BH 


28480 


0698-3435 


R25S 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R26D 


0698-3435 




RsFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/SH 


28480 


0698-3435 


R261 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28460 


0698-3435 


R262 


0698-3435 




RSFXD MET FLM 38.3 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3435 


R263 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3435 


R264 


0698-3435 




RSFXO MET FLM 38.3 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3435 


R265 


0811-2614 


4 


RSFXD WW 37 OHM IX 5N 


28480 


0811-2614 


R266 


0811-2614 




RsFXO WW 37 OHM IX 5U 


28480 


0811-2614 


R267 


0757-0397 


8 


RSFXD MET FLM 6S.1 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0397 


R268 


0698-0084 


4 


RSFXO MET FLM 2.15K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-0084 


R269 


0757-0397 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0397 


R270 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3440 


R271 


0757-0420 




RSFXO MET FLM 750 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0420 


R272 


0757-0397 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0397 


R273 


0698-0084 




RSFXO MET FLM 2.15K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-0084 


R274 


0757-0397 




RSFXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/8M 


26480 


0757-0397 


R27S 


0698-3440 




RSFXD MET FLM 196 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3440 


R27t 


0757-0420 




RsFXO MET FLM 750 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0420 


R277 


0811-2614 




RSFXO WW 37 OHM IX 5W 


28480 


0811-2614 


R278 


0811-0563 




RSFXO WW 33 OHM IX 5W 


28480 


0811-0563 


R279 


0757-0397 




RSFXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0397 


R280 


0698-0084 




RSFXD NET FLM 2.15K OHM IX 1/BH 


28480 


0698-0084 


R281 


0757-0397 




RSFXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0397 


R282 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R283 


0757-0420 




RSFXO MET FLM 750 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0420 


R284 


0757-0397 




RSFXD MET FLM 68.1 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0397 


R285 


0698-0084 




RSFXO MET FLM 2.15K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-0084 


R28t 


0757-0397 




RSFXO MET FLM 68.1 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0397 


R287 


0698-3440 




RSFXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 
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Table 2-18. Memory Drive and Sense PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R288 


0757-0420 




R:FX0 MET FLM 750 OHM IX 1/SW 


28480 


0757-0420 


Tl 


0960-0111 


17 


SAL UN MODULE 


28480 


0960-0111 


T2 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T3 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


14 


0960-0111 




BALUN MOOULE 


28480 


0960-0111 


T5 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T6 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T7 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T8 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T9 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


TIO 


0960-0111 




8ALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


Til 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T12 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T13 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T14 


0960-0111 




BALUN MOOULE 


28480 


0960-0111 


T15 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


T16 


0960-Oill 




BALUN MOOULE 


28480 


0960-0111 


T17 


0960-0111 




BALUN MODULE 


28480 


0960-0111 


Ul 


1820-0205 


1 


ICsTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U2 


1820-0239 


3 


1C:TTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U4 


1820-0621 


9 


1C:TTL QUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U5 


1858-0001 


17 


TSTR ARRAY:OUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02 735 


80381 


U6 


18 58-0001 




TSTR ARRAYSDUAL DIFF AMPL ta/CQNST CUR 


02735 


80381 


U7 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


US 


1820-0621 




1C:TTL OUAO 2-INPT NANO BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U9 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U10 


1858-0001 




TSTR ARRAY:DUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


un 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


U12 


1820-0621 




IC:TTL OUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U13 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U14 


18 58-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U15 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


U16 


1820-0621 




IC:TTL OUAO 2-INPT NANO BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U17 


1858-0001 




TSTR ARRAYSDUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


803B1 


U1S 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U19 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U20 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U21 


1820-0621 




ICsTTL QUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U22 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


U23 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U24 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U25 


1820-0621 




ICSTTL OUAO 2-INPT NANO BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U26 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


U27 


1858-0001 




TSTR ARRAYsDUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U28 


1858-0001 




TSTR ARRAYSDUAL DIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U29 


1820-0621 




ICsTTL OUAD 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U30 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3130 


U31 


1858-0001 




TSTR ARRAYSDUAL OIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U32 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL OIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U33 


1820-0621 




ICSTTL OUAO 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U34 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


U35 


1858-0001 




TSTR ARRAYSOUAL OIFF AMPL W/CONST CUR 


02735 


80381 


U36 


1820-0621 




ICSTTL QUAD 2-INPT NANO BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U37 


9100-3180 




TRANSFORMER 


28480 


9100-3180 


U38 


1821-0006 


8 


TSTR ARRAYsSI NPN OUAD 


28480 


1821-0006 


U39 


9100-3130 


8 


TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U40 


1821-0006 




TSTR ARRAYsSI NPN OUAO 


28480 


1821-0006 


U41 


9100-3130 




TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U42 


1820-0756 


4 


ICsTTL S-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U43 


1820-0608 


2 


ICsTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U44 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAO 


28480 


1821-0006 


U45 


9100-^3130 




TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U46 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAD 


28480 


1821-0006 


U47 


9100-3130 




TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U48 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U49 


1820-0608 




ICsTTL 1 OF DECODER H/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U50 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAD 


28480 


1821-0006 


U51 


9100-3130 




TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U52 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAO 


28480 


1821-0006 


U53 


9100-3130 




TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U54 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U55 


1820-0239 




ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U56 


1821-0006 




TSTR ARRAYsSI NPN OUAO 


28480 


1821-0006 


U57 


9100-3130 




TRANSFORMERS PULSE 


28480 


9100-3130 


U58 


1821-0006 




TSTR ARRAYSSI NPN OUAO 


28480 


1821-0006 
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Table 2-18. Memory Drive and Sense PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



U59 
U60 
U61 
HI 

H2 

W3 



9100-3130 
1820-0756 
1820-0239 
50*0-1485 
5040-1485 

5040-1485 



TRANSFORMER: PULSE 
IC:TTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 
CONDUCTOR ASSEMBLY3PLUG-IN JUMPER 
CONDUCTOR ASSEMBLY:PLUG-IN JUMPER 

CONDUCTOR ASSEMBLY:PLUG-IN JUMPER 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 



9100-3130 
1820-0756 
1820-0239 
5040-1485 
5040-1485 

5040-1485 



CIRCUITSIDE 13 5- 
COMPONENTSIDE 246' 



llllllllllllllllllllllllllll 



UMti) 
cc <r [Q94) cc a. a. 
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065 O 

aatO 

Q63 
Q68 
057 O 
Q56 
Q56 
Q54O 
053 O 
Q«0 
Q47O 
Q«0 
045 O 
044 O 
043 O 



R179 
R178 

R177 
R176 
C44 

R164 
R163 

R162 
R161 
C43 

R159 

R158 
R157 

R156 



R144 
R143 

R142 
R141 

C19 

R139 
R138 

R137 
R136 



R124 

R123 
R122 

R121 



R119 

R118 
R117 

R116 



R104 

R103 
R102 

R101 



R98 
R97 
R96 



l llllllll » 



COMPONENT SIDE 2 4 6 -^— 
CIRCUITSIDE 1 3 5 — «— 
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Figure 2-17. Memory Drive and Sense PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-19. Selector Channel Register PCA, Replaceable Parts 



To Be Supplied 
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3000 Replaceable Parts 
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Table 2-20. Selector Channel Control PCA, Replaceable Parts 



To Be Supplied 



2-70 



3000 Replaceable Parts 
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Table 2-21. Selector Channel Port PCA, Replaceable Parts 



To Be Supplied 



2-72 



3000 Replaceable Parts 
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Table 2-22. Selector Channel Maintenance PCA, Replaceable Parts 



To Be Supplied 



2-74 



3000 Replaceable Parts 
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Table 2-23. System Clock/Console Interface PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




39031-60001 


i 


SYSTEM CLOCK/CONSOLE INTERFACE PCA 


28480 


30031-60001 


Cl 


0160-2055 


31 


CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C2 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C3 


0160-0161 


1 


CsFXO MY 0.01 UF 10* 200VDCW 


56289 


192P10392-PTS 


C4 


0160-2266 


1 


CSFXD CER 24 PF 5* 500V0CW 


72982 


301-000-C0G0-240J 


C5 


0121-0060 


10 


CsVAR CER 2-8 PF NPO 


72982 


538-011 A 2-8 


C6 


0180-0197 


3 


C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


1500225X9020A2-0VS 


C7 
C6 


016J-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +60-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C9 


0160-2208 


4 


C:FXD MICA 330 PF 5* 300VDCW 


28480 


0160-2208 


CIO 


0160-2208 




CsFXO MICA 330 PF 5* 300VDCH 


2B480 


0160-2208 


Cll 


0160-2208 




CsFXO MICA 330 PF 5* 300VCCW 


28480 


0160-2208 


C12 


0160-2208 




C:FXO MICA 330 PF 5* 300V0CH 


28460 


0160-2208 


C13 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C14 


0150-0121 


7 


C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C15 
C16 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


15OD225X9020A2-0YS 


C17 


01 60-2 940 


4 


C:FXO MICA 470 PF 5* 300VCCW 


72136 


RDM15F471J3C 


CIS 


0160-2940 




CsFXD MICA 470 PF 5* 300V0CW 


72136 


R0M15F471J3C 


C19 


0160-2940 




C:FXO MICA 470 PF 5* 300VCCK 


72136 


RDM15F471J3C 


C20 


0160-2940 




C:FXD MICA 470 PF 5* 300VDCW 


72136 


R0M15F471J3C 


C21 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C22 

C23 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C24 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C25 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +8U-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C26 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C27 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C28 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C29 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VCCH 


56289 


5C50BIS-CML 


C30 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C31 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


C32 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C33 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCK 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C34 


0160-2202 


2 


C:FXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C35 


0160-2307 


1 


C:FXD MICA 47 PF 5* 


2B460 


0160-2307 


C36 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C37 


0160-2202 




CSFXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C38 


0150-J121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V DCW 


56289 


5C506IS-CML 


C39 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C40 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C41 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


C42 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56 2 89 


5C508IS-CML 


C43 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C45 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C46 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C47 


0160-2 055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C48 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56269 


C023F101F1Q3ZS22-COH 


C49 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VCCW 


562 89 


5C50BIS-CML 


C50 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CM 


56 289 


5C508IS-CML 


C51 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C52 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C53 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CN 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C54 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C55 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VOCW 


562 89 


150022 5X9020A2-OYS 


CR1 


1901-0158 


2 


OIOOEsSILICON 0.75A 200 PIV 


28480 


1901-0158 


CR2 


1902-3084 


2 


DIQOE BREAK00UNS4.75V 10* 400MW 


28480 


1902-3084 


CR3 


1902-3084 




OIOOE BREAK00WNS4.75V 10* 400MW 


28480 


1902-3084 


CR4 


1901-015 B 




DIODEsSILICON 0.75A 200 PIV 


28480 


1901-0158 


LI 


9100-2276 


1 


COIL/CHOKE 100 UH 10* 


28480 


9100-2276 


01 


1850-0158 


1 


TSTRSGE PNP 


60131 


2N2635 


R2 


0698-4037 


1 


RsFXO MET FLH 46.4 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-4037 


K3 


0698-3444 


1 


RsFXD MET FLM 316 OHM 1* 1/8H 


26480 


0698-3444 


R4 


0757-0280 


14 


RsFXO MET FLM IK OHM I* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R5 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R6 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R7 


0757-0280 




RsFXO MET FLH IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R8 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R9 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM I* 1/8W 


28460 


0757-0280 


RIO 


0698-3155 


13 


RsFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1«H 


28480 


0696-3155 


Rll 


0757-0407 


1 


RsFXO MET FLM 200 OHM l* 1/8W 


28480 


0757-0407 


R12 


1810-0030 


6 


NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28460 


1810-0030 


R13 


1810-0030 




NETt.ORK87 RESISTORS IK OHK 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


Hi". 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0. 15* EA 


28480 


1810-0030 
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Table 2-23. System Clock/Console Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



R15 
R16 
R17 
RIB 
Rk.0 

Ril 
R22 
R23 
R24 

R25 

R26 
R27 
R28 
R29 

B30 

R31 
R32 
R33 
R34 
R35 

R36 
R37 
R38 
R39 
R40 

R41 

R42 

R43 

SI 

U13 

U14 
U15 
U18 
U23 
U24 

U25 

U28 
U32 
U33 
U34 

U35 
U36 
U37 
U43 
U44 

U45 
U46 
U53 
U54 
U58 

U62 
064 
U68 
U73 
U74 

U75 
U76 
U77 
U82 
U84 

U85 
U86 
U91 
U92 
U93 

U94 
U95 
U96 
U97 
U99 

U101 
U102 
U103 

U104 
U105 



0757-0416 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
0698-3155 
0698-3155 

0757-0280 

0757-0442 
0698-3155 
1810-0030 
0757-0279 
0757-0279 

0698-3155 
0698-3155 
0698-3155 
0698-3155 
0757-0280 

0698-3155 
0698-3155 
0698-3155 
1810-0030 
1810-0030 

0698-3155 
0698-3155 
1810-0125 
3100-3075 
1820-0 751 

1820-0751 
1820-0509 
1820-0755 
1820-0751 
1820-0751 

1820-0990 
1820-0 755 
1820-0142 
1820-0751 
1820-0751 

1820-0233 
1820-0719 
1820-0742 
1820-0751 
1820-0751 

1820-0233 
1820-0719 
1820-0622 
1820-0668 
1820-0755 

1820-0668 
1820-0629 
1820-0755 
1820-0755 
1820-0755 

1820-0233 
1820-0719 
1820-0742 
1820-0141 
1820-0301 

18 20-0233 
1820-0719 
1820-0370 
1820-0141 
1820-0512 

1820-0512 
1820-0077 
1820-0374 
1820-0370 
1820-0686 

1820-0372 
1820-0424 
1820-0424 
1820-0629 
1820-0844 



RsFXD MET FLM 511 OHM IS 1/8H 
RsFXO MET FLM IK OHM 15! 1/8W 
RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
R:FXD MET FLM IK CHM 12 1/8M 

R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 

R:FXD MET FLM IK CHM IS 1/8H 

RsFXD MET FLM 4.64K OHM 191 1/8W 

R:FXO MET FLM 4.64K OHM 131 1/8W 

RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

R:FXD MET FLM 10. OK OHM II 1/8M 

R:FXD MET FLM 4.64K OHM IS 1/8H 

NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5S 0.15W EA 

R:FXD MET FLM 3.16K OHM IS 1/BW 

RsFXD MET FLM 3.16K OHM IS 1/8W 

R:FXO MET FLM 4.64K OHM IS 1/8U 

RSFXD MET FLM 4.64K OHM IS 1/8W 

R:FXO MET FLM 4.64K OHM IS 1/8H 

RsFXO MET FLM 4.64K OHM IS 1/8H 

RsFXO MET FLM IK OHM IS 1/8W 

R:FXO MET FLM 4.64K OHM IS 1/8U 
RSFXD MET FLM 4.64K OHM IS 1/SU 
R:FXO MET FLM 4.64K OHM IS 1/8U 
NETW0RK:7 RESISTORS IK OHM 5S O.iSW EA 
NETWORKS RESISTORS IK OHM 5S 0.15H EA 

RSFXD MET FLM 4.64K OHM IS 1/8K 

R:FXO MET FLM 4.64K OHM IS 1/8W 

RESISTIVE NETM0RK:7 X 4.7K OHM 5X 0.15M 

SWITCH 

IClTTL PRESETTABLE DECADE COUNTER! 50MHZ 

IC:TTL PRESETTABLE DECADE COUNTER! 50MHZ 

IC:OTL OUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE DR 

IC 

ICsTTL PRESETTABLE OECADE COUNTERI50MHZ 

IC:TTL PRESETTABLE OECADE CGUNTER!50MHZ 

IC 

IC 

INTEGRATED C IRCUI T:4 INPUT. 2-OR/ NOR 

ICsTTL PRESETTABLE DECADE COUNTER! 50MHZ 

IC:TTL PRESETTABLE DECADE COUNTER! 50MHZ 

IC:TTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 

IC:TTL OUAD EXCLUSIVE NOR GATE 

IC:TTL OUAL 4-8IT LATCH 

IC:TTL PRESETTABLE DECADE C0UNTERI50MHZ 

ICsTTL PRESETTABLE DECADE COUNTER! 50MHZ 

ICsTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 

ICsTTL OUAD EXCLUSIVE NOR 6ATE 

ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER W/ENABLE 

ICSTTL HEX DRIVER M/OPEN COLLI30V) 
IC 

ICSTTL HEX DRIVER H/OPEN COLLI30V) 

ICsTTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 

IC 

IC 

IC 

ICsTTL SYNUP-ON 4-8IT BINARY COUNTER 
ICSTTL OUAD EXCLUSIVE NOR GATE 
ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 

ICSTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 
ICsTTL OUAO EXCLUSIVE NOR GATE 
ICsTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN.t 

ICSTTL HS DUAL D F/F 135 KHZ MIN. ) 
ICSTTL OUAL D F/F 
ICSTTL HS OUAL 4-1NPT AND GATE 
ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 

ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 

ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 



23480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

2B480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
2S480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
01295 

01295 
04713 
28480 
01295 
01295 

28480 
28480 
04713 
01295 
01295 

01295 
18324 
07263 
01295 
01295 

01295 
18324 
01295 
01295 

28480 

01295 
01295 
28480 
28480 
28480 

01295 
18324 
07263 
04713 
01295 

01295 
18324 
01295 
04713 
01295 

01295 
01295 
01295 
01295 
01295 

28480 
04713 
04713 
01295 
04713 



0757-0416 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0230 

0757-0280 
0757-0280 
0698-3155 
0698-3155 
0757-0280 

0757-0442 
0698-3155 
1810-0030 
0757-0279 
0757-0279 

0698-3155 
0698-3155 
0698-3155 
0698-3155 
0757-0280 

0693-3155 
0698-3155 
0698-3155 
1810-0030 
1810-0030 

0698-3155 
0698-3155 
1810-0125 
3100-3075 
SN74196N 

SN74196N 
MC 1483L 
1820-0755 
SN74196N 
SN74196N 

1820-0990 

1820-0755 

MC1004P 

SN74196N 

SN74196N 

SN74193N 

N8242A 

U6N930859X 

SN74196N 

SN74196N 

SN74193N 
N8242A 
SN74151N 
SN7407N 
1820-0 755 

SN7407N 

SN74SU2N 

1820-0755 

1820-0755 

1820-0755 

SN74193N 

N8242A 

U6N930859X 

MC3001P 

SN7475N 

SN74193N 

N8242A 

SN74H00N 

MC3001P 

SN74H74N 

SN74H74N 
SN7474N 
SN74H21N 
SN 74HO0N 
SN74S11N 

1820-0372 

SN74H04N 

SN74H04N 

SN74S112N 

MC426P 
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Table 2-23. System Clock/Console Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



U10« 


1820-0301 


U10 7 


1820-0491 


U109 


1820-0760 


Ulli 


1820-0515 


U113 


1820-0370 


UU4 


1820-0834 


U11S 


1820-0471 


U116 


1820-0424 


Ml 7 


1820-0141 


U122 


1820-0077 


UI23 


1820-0372 


U124 


1820-0141 


U125 


1820-0205 


U12* 


1820-0370 


U127 


1820-0760 


1)131 


1820-0370 


U132 


1820-0141 


U133 


1820-0372 


U134 


1820-0205 


U13S 


1820-0205 


U136 


1820-0706 


U137 


1820-0760 


U139 


1820-0756 


U141 


1820-0371 


U142 


1820-0239 


U143 


1820-0629 


U144 


1820-0141 


U145 


1820-0765 


U146 


1820-0706 


U147 


1820-0760 


U14S 


1820-0756 


U151 


1820-0231 


U152 


1820-0424 


U153 


1820-0574 


U154 


1820-0574 


U155 


1820-0512 


U156 


1820-0424 


U157 


1820-0262 


U159 


1820-0756 


U161 


1820-0231 


U162 


1820-0231 


U163 


18 20-0294 


U164 


1820-0512 


U165 


1820-0765 


U166 


1820-0765 


U167 


1820-0626 


hi 




N6 


8159-0005 


Yl 


0410-0405 



Qty 



Description 



ICsTTL OUAD BI-STABLE 0-LATCH 
ICsTTL BCD/OEC. DfcCOOER/CRIVER 
IC:TTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICSTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULTI 
ICSTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 

ICsTTL 1 OF 8 DECODER W/INVERT CONTROL 
ICSTTL HEX INVERTER M/OPEN COLL. (30V) 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICsTTL OUAD 2-INPT AW) GATE 
ICSTTL DUAL O F/F 

ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 
ICSTTL HS QUAD 2-INPT NANC GATE 
ICSTTL B-BIT RECEIVER INVERTING 

ICSTTL HS OUAD 2-INPT NANO GATE 
ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 

ICSOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 
ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 

ICsTTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 
ICsTTL OUAO 2-INPT AND GATE 
ICsTTL 4-BIT BINARY COUNTER 
ICSOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 
ICsTTL HS HEX INVERTER 
ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 
ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 

ICSTTL HS DUAL D F/FJ35 MHZ M1N.1 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 

ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 
ICsTTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 
ICsTTL HS DUAL D F/F (35 MHZ MIN.I 
ICSTTL 4-BIT BINARY COUNTER 
ICsTTL 4-BIT BINARY COUNTER 

ICsTTL 4-BIT LATCH 

THRU 

JUMPER MIRE 

CRYSTALS QUARTZ 10 >iHZ 



Mfr 
Code 



01295 
01295 
28480 
07263 
01295 

04713 
01295 
04713 
04713 
01295 

28480 
04713 
28480 
01295 
28480 

01295 
04713 
28480 
28480 
28480 

04713 
28480 
28480 
01295 
28480 

01295 
04713 
01295 
04713 
28480 

28480 
07263 
04713 
12040 
12040 

01295 
04713 
12040 
28480 
07263 

07263 
12040 
01295 
01295 
01295 

07263 

28480 
28480 



Mfr Part Number 



SN7475N 

SN74145N 

1820-0760 

U7B960259X 

SN74H00N 

MC4038P 

SN7406N 

SN74H04N 

MC3001P 

SN7474N 

1820-0372 

HC3001P 

1820-0205 

SN74HO0N 

1820-0760 

SN74H00N 

MC3001P 

1820-0372 

1820-0205 

1820-0205 

U7B932459X 

1820-0760 

1820-0756 

SN74H10N 

1820-0239 

SN74S112N 
MC3001P 
SN74197N 
U7B932459X 
1820-0 760 

1820-0756 

U68931659X 

SN74H04N 

DM855IN 

0H8551N 

SN74H74N 
SN74H04N 
S09936 
1B20-0756 

U6B931659X 

U6B931659X 

SD9935 

SN74H74N 

SN74197N 

SN74197N 

U7B931459X 

8159-0005 
0410-0405 
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Figure 2-22. System Clock/Console Interface PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-24. Multiplexer Channel PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30035-60001 


i 


MULTIPLEXER CHANNEL PCA 


28480 


30035-60001 


Cl 


0150-0121 


19 


CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


562 89 


5C50BIS-CML 


C2 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-201 50VDCW 


56289 


5C508IS-CML 


C3 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C 5061 S-CML 


C4 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C5 


0180-0197 


5 


C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


150D225X9020A2-OYS 


C6 


0180-0197 




CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C7 


0180-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20YOCW 


56289 


15OD225X9020A2-DYS 


C8 


0160-2055 


1 


CsFXD CER 0.01 UF +80-201 100VDCM 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C9 


0160-2204 


3 


C:FXD MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101 J3C 


CIO 


0180-0197 




CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 2QVDCW 


562 89 


15OD225X9O20A2-OYS 


Cll 


0160-2204 




C:FXD MICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F101J3C 


C12 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C13 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCM 


56289 


5C50BI S-CML 


Cl* 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-201 50V0CW 


562 89 


5C50BI S-CML 


C15 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


562 89 


5C508IS-CML 


C16 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C508I S-CML 


C17 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BI S-CML 


CIS 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


C19 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BI S-CML 


C20 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50VCCW 


56289 


5C50BI S-CML 


C21 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CM 


56289 


5C50BI S-CML 


C22 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VCCW 


56289 


5C50BI S-CML 


C23 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BI S-CML 


C24 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50B1 S-CML 


C25 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56269 


5C50BI S-CML 


C26 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C27 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CHL 


C28 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BI S-CML 


CM 


1901-0159 


2 


OIOOEsSlLICON 0.75A 400PIV 


04713 


SR 1358-4 


CR2 


1901-0159 




OIOOEsSILlCUN 0.75A 400P1V 


04713 


SR 1358-4 


Rl 


0698-3155 


6 


RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R2 


0698-3445 


1 


RsFXD MET FLM 348 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3445 


R3 


1810-0030 


12 


NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 


28480 


1810-0030 


R4 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R5 


0698-5652 


2 


RSFXD MET FLM 500 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-5852 


R6 


0757-0280 


5 


RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R7 


0698-5852 




RSFXD MET FLM 500 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-5852 


R8 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R9 


0698-3443 


1 


RsFXD MET FLM 287 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3443 


RIO 


0757-0420 


1 


RsFXD MET FLM 750 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0420 


Rll 


0757-0442 


3 


RSFXO MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0442 


R12 


07 57-0442 




RSFXD MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0442 


R13 


0757-0442 




RSFXD MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0442 


R14 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R1S 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0. 15W EA 


28480 


1810-0030 


R16 


1810-0030 




NETN0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15U EA 


28480 


1810-0030 


R17 


0698-3155 




RsFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R18 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 11 1/8K 


28480 


0757-0280 


R15 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R20 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R21 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0-15W EA 


28480 


1810-0030 


R22 


1810-0030 




NETWORKS 7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R23 


1810-3030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 


28480 


1810-0030 


R24 


0698-3155 




RsFXD NET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R25 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15K EA 


28480 


1810-0030 


R26 


1610-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R27 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28460 


1 810-003 


R28 


1810-0030 




NETWORK: 7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28460 


1810-0030 


R30 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R31 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3155 


R32 


1810-0125 


1 


RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R33 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8M 


28480 


0696-3155 


U12 


1620-0205 


4 


ICSTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U13 


1820-0377 


6 


ICSTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U14 


1820-0380 


1 


ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/OR INV 


01295 


SN74H53N 


U15 


1820-0370 


6 


ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


(116 


1820-0681 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74S00N 


U17 


1820-0755 


2 


IC 


28480 


1820-0755 


U1B 


1820-0755 




IC 


28460 


1620-0755 


U21 


1820-0379 


3 


ICsTTL HS 4* 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U22 


1820-0424 


6 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U23 


1820-0205 




ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U24 


1820-0377 




ICSTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U25 


1820-0685 


2 


ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


012 95 


SN74S10N 
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Table 2-24. Multiplexer Channel PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



U26 


1820-0372 


U27 


1820-0471 


U31 


1820-0377 


U32 


1820-0371 


U33 


1820-0141 


U34 


1820-0379 


U35 


1820-0141 


U37 


1820-0686 


U41 


1820-0377 


U42 


1820-0141 


U43 


1820-0379 


U44 


1820-0686 


U45 


1820-0684 


U46 


1820-0301 


U47 


1820-0683 


U51 


1820-0377 


US2 


1820-0693 


U53 


1820-0686 


(J54 


1820-0685 


U55 


1820-0370 


U56 


1820-0844 


U57 


1820-0684 


U61 


1820-0376 


U62 


1820-0141 


U63 


1820-0370 


U64 


1820-0693 


U65 


1820-0141 


U66 


1820-0371 


U67 


1820-0214 


U71 


1820-0370 


U72 


1820-0370 


U73 


1820-0377 


U74 


1820-0140 


U75 


1820-0681 


U77 


1820-0424 


U78 


1820-0760 


U81 


1820-0214 


U82 


1820-0424 


UB3 


1820-0424 


U84 


1820-0424 


U8S 


1820-0681 


U91 


1820-0372 


U92 


1820-0371 


U93 


1820-0205 


U94 


1820-0205 


U95 


1820-0239 


U101 


1820-0683 


U102 


1820-0372 


U103 


1620-0376 


U104 


1820-0657 


U105 


1820-0301 


U106 


1820-0301 


U107 


1820-0491 


uioe 


1820-0655 


Ulll 


1820-0141 


U112 


1820-0370 


UU3 


1820-0372 


11114 


1820-0657 


U115 


1820-0301 


Ullt 


1820-0301 


U117 


1820-0491 


UU6 


1820-0655 


U121 


1820-0682 


U122 


1620-0682 


U12 3 


1620-0682 


U124 


1820-0682 


U125 


1820-0759 


uue 


1820-0759 


U131 


1820-0626 


U132 


1820-0233 


U135 


1820-0756 


U13* 


1820-0756 


U137 


1820-0756 


U13S 


1820-0756 


0141 


1820-0626 



1C:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICsTTL HEX INVERTER W/OPEN COLL. (30V) 
IC:TTL HS DUAL 2-WIOE 2-INPT 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 
IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 

ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 

IC:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 

IC:TTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 

IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 

ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

IC:TTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 

IC:DIGITAL TTL 

ICSTTL OUAD B1-STA8LE D-LATCH 

ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 

ICSTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 
ICSTTL SCHOTTKY DUAL D F/F W/PRESET 
ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT NANO GATE 
ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 
ICSOIGITAL TTL 

ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL HS OUAD 2-INPT NANO GATE 

ICSTTL SCHOTTKY DUAL F/F W/PRESET 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 
ICSTTL BCD TO OEC. DECODER 
ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 
ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 
ICSTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 
ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICSTTL BCD TO DEC. DECODER 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICSTTL OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 

ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 
ICSTTL SCHOTTKY HEX INVERTER 
ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 
ICsDIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 

ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL BCO/OEC. DECODER/DRIVER 

ICSTTL DUAL INPUT NOR GATE WITH STROBE 

ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 

ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSOIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 
ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 
ICSTTL OUAO BI-STABLE D-LATCH 

ICSTTL BCD/DEC. DECODER/DRIVER 
ICSTTL DUAL INPUT NOR GATE WITH STROBE 
ICSTTL SHS OUAD 2-INPT NANO GATE 
ICSTTL SHS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL SHS OUAD 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL SHS OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL 4-BIT LATCH 
ICSTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 

ICSTTL 8-8IT DRIVER INVERTING 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICSTTL 4-BIT LATCH 



28480 
01295 
01295 
01295 
04713 

01295 
04713 
01295 
01295 
04713 

01295 
01295 
28480 
01295 
01295 

01295 
01295 
01295 
01295 
01295 

04713 
28480 
01295 
04713 
01295 

01295 
04713 
01295 
01295 
01295 

01295 
01295 
04713 
01295 
04713 

28430 
01295 
04713 
04 713 
04713 

01295 
28480 
01295 
28480 
28480 

28480 
01295 
28480 
01295 
07263 

01295 
01295 
01295 
01295 
04713 

01295 
28480 
07263 
01295 
01295 

01295 
.01295 
01255 
01295 

01295 

01295 
28480 
28480 
07263 
01295 

28480 
28480 
23480 
28480 
07263 



1820-0372 

SN7406N 

SN74H50N 

SN74H10N 

MC3001P 

SN74H52N 

HC3001P 

SN74S11N 

SN74H50N 

HC3001P 

SN74H52N 

SN74S11N 

1820-0684 

SN7475N 

SN74S04N 

SN74H50N 
SN74S74N 
SN74S11N 
SN74S10N 
SN74H00N 

MC426P 

1820-0684 

SN74H40N 

MC3001P 

SN74H00N 

SN74S74N 

HC3001P 

SN74H10N 

SN7442N 

SN74H00N 

SN74HO0N 

SN74H50N 

HC3026P 

SN74SO0N 

SN74H04N 

1820-0760 

SN7442N 

SN74H04N 

SN74H04N 

SN74H04N 

SN 74 SO ON 

1820-0372 

SN74H10N 

1820-0205 

1820-0205 

1820-0239 

SN74S04N 

1820-0372 

SN74H40N 

U7B931859X 

SN7475N 

SN7475N 

SN74145N 

SN23684 

MC3001P 

SN74H00N 
1820-0372 
U7B931859X 
SN7475N 

SN7475N 

SN74145N 
SN23684 
SN74S30N 
SN74S30N 
SN 74 S3 ON 

SN74S30N 

1820-0759 

1820-0759 

U7B931459X 

SN74193N 

1820-0756 
1820-0756 
1820-0756 
1820-0756 
1I7B931459X 
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Table 2-24. Multiplexer Channel PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



U142 


1820-0836 


U143 


1823-0233 


11144 


1820-0233 


U145 


1820-0842 


U146 


1820-0842 


U14 7 


1820-0756 


U148 


1820-0 J56 


U151 


1820-0682 


U152 


1820-0788 


U155 


1820-0759 


U156 


1820-0759 


U161 


1820-0682 


U162 


1820-0682 


U163 


1820-0682 


U164 


1820-0682 


U175 


1820-0 756 


U176 


1820-0756 


U177 


1820-0756 


U178 


1820-0756 


U1B1 


1820-0545 


U182 


1820-0545 


U183 


1820-0545 


U184 


1820-0545 


U18 7 


1820-0706 


U188 


1820-0760 


U191 


1820-0 742 


U192 


1820-0424 


U193 


1820-0371 


U194 


1820-0682 


U195 


1820-0842 


U196 


1820-0842 


U197 


1820-0706 


mat 


1823-0693 


U2Q5 


1820-0141 



IC:TTL DUAL 4-BIT parity tree 
ICSTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 
IC:TTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 
IC:TTL 8-BIT PARITY TREE 
ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 

IC:TTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL SHS QUAD 2-1 NPT NAND GATE 
ICSTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL LOU-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL SHS QUAD 2-INPT NANO GATE 
ICSTTL SHS QUAD 2-INPT NANO GATE 
ICSTTL SHS QUAD 2-INPT NANO GATE 
ICSTTL SHS OUAO 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 

ICSTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 
ICsDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICSTTL SHS OUAD 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 

ICSTTL 8-BIT PARITY TREE 
ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL SCHOTTKY DUAL F/F W/PRESET 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 



04713 


MC4010P 


01295 


SN74193N 


01295 


SN74193N 


04713 


MC4008P 


04713 


MC4008P 


28480 


1820-0756 


28480 


1820-0756 


01295 


SN74S30N 


012 95 


SN35431 


28480 


1820-0759 


28480 


1820-0759 


01295 


SN74S30N 


01295 


SN74S30N 


01295 


SN74S30N 


01295 


SN74S30N 


28480 


1820-0756 


28480 


1820-0756 


28480 


1820-0756 


28480 


1820-0756 


01295 


SN74191N 


01295 


SN74191N 


01295 


SN74191N 


01295 


SN74191N 


04713 


U7B932459X 


28480 


1820-0760 


07263 


U6N930859X 


04713 


SN74H04N 


01295 


SN74H10N 


01295 


SN74S30N 


04713 


MC4008P 


04713 


MC4006P 


04713 


U7B932459X 


01295 


SN74S74N 


04713 


KC3001P 



2-82 



CIRCUIT SIDE 1 3 5 -*- 
COMPONENT SIDE 2 4 6 -*- 



llllllllllllllllllllllllllll 



lllllllllllllllllllllllll 



2 4 6 

13 5 



C18 
C17 



com 

a: CC 



r- ^ & 2 s 

° £ 2 G 2 

5 D 3D 



■.M(J(.J'31vlffl 

























































































(114 




1174 




U34 




U44 




U54 




U64 




U74 




UB4 




U94 




s 




s 




S 






3 




S 








s 


a 












































Z> 




■J 




o 




r 


D 




3 




CC 




3 


D 










































































U13 




U23 




U33 




U43 


(J 


U53 




U63 




U73 




U83 




U93 








5 




5 




■j 
en 


2 

5 








CC 




Sj 

5 


D 


° o 


































O 












































































































Ol 






U12 




U22 




U32 




U42 




U52 




U62 




U72 




U82 




U92 




D 




D 




D 




CC 


D 








D 




U3 




8 

CC 




(0 

5 




D 
































































C? 
































-V.-T 


































































" w ~ 




U191 






U21 




U31 




U41 




U51 




U61 




U71 




U81 




U91 




5 




5 




5 






D 




5 

3 




in 

5 




D 




tM 




CO 




















































CI 








C14 C16 




















C20 


C22 




C26 



E1 J- 



2* 






cC 



^ 



ifflii iniiiiii 



COMPONENT SIDE 2 4 6 -*- 
CIRCUIT SIDE 1 3 5 -^E- 



246' 
13 5- 



<^L 



Z^ 



2 4 6 
13 5 



00 
CO 



Figure 2-23. Multiplexer Channel PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-25. Multiplexer Channel Bus Terminator PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



Cl 
C2 

C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

C8 

ca 

CIO 
CR1 
CR2 



Rl 

R2 
R3 
R4 

R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

RIO 
Rll 
R12 
R13 



30035-60003 



0150-0121 
0180-0197 

0150-0121 
01B0-0197 
0180-0197 
0150-0121 
0150-0121 

0150-0121 
0180-0197 
0180-0197 
1901-0159 
1901-0159 



0698-3443 
0757-0420 
0698-3443 
0757-0420 

0698-3443 
0757-0420 
0698-3443 
0757-0420 
0757-0416 

0757-0280 
1810-0030 
1810-0030 
0683-1015 



MULTIPLEXER CHANNEL BUS TERMINATOR PCA 



C=FX0 CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 
CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 

CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 
CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VOCW 
CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VOCW 
C:FX0 CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 
C:FX0 CER 0.1 UF +80-20* 5OV0CW 

C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 
CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 
C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20VOCW 
DI00E:SILIC0N 0.75A 400PIV 
DI00E:SILIC0N 0.75A 400PIV 



R:FXO MET FLM 287 OHM 1* 1/8U 
RsFXD MET FLM 750 OHM 1* l/8t( 
RsFXD MET FLM 287 OHM 1* 1/8W 
R:FXO MET FLM 750 OHM 1* 1/8W 

R:FXD MET FLM 287 OHM IX 1/8W 
R:FXD MET FLM 750 OHM 1* 1/8H 
R:FXD MET FLM 287 OHM 1* 1/8H 
R:FX0 MET FLM 750 OHM 1* 1/8U 
R:FXO MET FLM 511 OHM IX 1/8U 

R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 
NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 
NETH0RK:7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 
R:FXD COKP 100 OHM 5* 1/4W 



56285 
56289 

56289 
5628S 
56285 
5628S 
56289 

56285 
56285 
56285 
04713 
04713 



28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
01121 



30035-60003 



5C50BIS-CHL 
1500225X5020A2-DYS 

5C50BIS-CML 

1500225X9020A2-OYS 

1500225X5020A2-OYS 

5C508IS-CML 

5C50BIS-CKL 

5C50BIS-CML 

1500225X9020A2-DYS 

150D225XS020A2-DYS 

SR1358-4 

SR1358-4 



0698-3443 
0757-C42C 
0698-3443 
0757-C420 

0698-3443 
0757-C42C 
0698-3443 
0757-0420 
0757-0416 

757-0280 
1810-0030 
1810-0030 
CB 1015 
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Figure 2-24. Multiplexer Channel Bus Terminator PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-26. Universal Interface (TTL) PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30030-60001 


i 


UNIVERSAL INTERFACE (TTL) PCA 


28480 


30050-60001 


Cl 


0160-2204 


14 


CSFXO MICA IO0PF 52 


72136 


RDH15F101J3C 


C2 


0160-2204 




C:FXD MICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F101J3C 


C3 


0160-2055 


48 


C:FXO CER 0.01 UF +80-202 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C5 


0180-0374 


2 


CSFXO TANT. 10 UF 10* 20V0CW 


56289 


150D106X9020B2-DYS 


C6 


0180-0374 




C :FXD TANT. 10 UF 10* 20V0CW 


56289 


1 50D 106 X902082-DV S 


C7 


0160-2307 


2 


CsFXD HICA 47 PF 5* 


28480 


0160-2307 


ce 


0160-2307 




C:FXO MICA 47 PF 53C 


28480 


0160-2307 


cs 


0160-0938 


1 


CiFXO HICA 1000 PF 5X 


72136 


R0M15E102J1C 


CIO 


0160-2940 


2 


C:FXO MICA 470 PF 5* 300VDCW 


72136 


RDH15F471J3C 


Cll 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +BO-20* 100VDC* 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C12 


0180-0197 


2 


CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


562 89 


15OD225X9020A2-0VS 


C13 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


1500225X9020A2-DVS 


C14 


0160-2204 




C:FXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C15 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C16 


0160-2204 




C:FXO MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15FIOU3C 


C17 


0160-2204 




C:FXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


CIS 


0160-2204 




C:FXD MICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F101J3C 


C19 


0160-2204 




CSFXO HICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C20 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20X 100V0CW 


562 89 


C023F101F1O3ZS22-CDH 


C21 


0160-2209 


1 


C:FXO MICA 360 PF 5* 


72136 


RDM15F361J3C 


C22 


0160-2202 


3 


C:FXO HICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C23 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C24 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023 F10 1 F 103ZSZ2-CDH 


C25 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C26 


0160-2204 




C:FXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C27 


0160-2940 




CiFXO MICA 470 PF 5* 300V0CW 


72136 


RDM15F471J3C 


C28 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C29 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C30 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C31 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C32 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C33 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F1O1F103ZS22-C0H 


C34 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C35 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-201 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C36 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C37 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C38 


0150-0121 


9 


CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


562 89 


5C508IS-CML 


C38 


0160-205S 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C39 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56269 


C023F101F103ZS22-CDH 


C40 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C41 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C42 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C43 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C45 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C46 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C47 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


562 89 


5C50B1S-CML 


C48 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C49 


0160-2 055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C50 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CHL 


C51 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C52 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C53 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-202 50V0CW 


562 89 


5C50alS-CHL 


C54 


0160-2204 




CSFXD MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C55 


0160-2204 




CSFXO MICA 100PF 5* 


72136 


R0H15F101J3C 


C56 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C57 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100V0CM 


56289 


CO23F101F103ZS22-C0H 


C58 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF S* 


72136 


RDM15F101J3C 


C59 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100VDCW 


56289 


CO23F1OIF103ZS22-C0H 


C60 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C61 


0160-2204 




CsFXD HICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F101J3C 


C62 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-202 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C63 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100VDCH 


56289 


C023F10 IF103ZS22-CDH 


C64 


0160-2204 




CsFXD HICA 100PF 52 


72136 


RDM15F101J3C 


C65 


0160-2204 




CSFXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F10U3C 


C66 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C67 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-202 50V0CH 


562 89 


5C50BIS-CHL 


C68 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C508IS-CHL 


C69 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C70 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C71 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-202 100V0CM 


562 69 


C023F101F103ZS22-CDH 


C72 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C73 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-COH 


C74 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-202 100VDCM 


56 289 


C023F1O1F1O3ZS22-CDH 
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Table 2-26. Universal Interlace (TTL) PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


C75 


0150-0121 




C:TXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C76 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20% 100V0CW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C77 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C78 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20Z 100VOCW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C79 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20X 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C80 


0160-2202 




C:FXD MICA 75 PF 5X 


28480 


0160-2202 


C81 


0150-0121 




C:FX0 CER 0.1 UF +80-20X 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C82 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20X 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C83 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20% 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C84 


0160-2202 




C:FXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


CM 


1990-0325 


2 


DIOOESVISIBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


CR2 


1990-0325 




DI00E:VISIBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


CR3 


1901-0081 


3 


D10DE:S1LIC0N 50 VOLTS WORKING 


07263 


FD1415 


CR4 


1901-0081 




OIOOEsSILICON 50 VOLTS WORKING 


07263 


FD1415 


CR5 


1901-0081 




OIOOElSILICON 50 VOLTS WORKING 


07263 


F01415 


01 


18 54-0094 


1 


TSTR:SI NPN 


80131 


2N3646 


Rl 


1810-0045 


7 


RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5% 0.15W 


28480 


1810-0045 


R2 


0698-3153 


16 


R:FXO MET FLM 3.83K OHM 1% 1/8W 


28480 


0698-3153 


R3 


0698-3153 




RiFXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R4 


1810-0030 


3 


NETW0RK:7 RESISTORS IK OHM 51 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R5 


0698-3440 


2 


R:FXD MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3440 


R6 


0698-3160 


2 


R:FXO MET FLM 31. 6K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3160 


R7 


0698-3160 




R:FXO MET FLM 31. 6K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3160 


RB 


0757-0442 


2 


R:FXO MET FLM 10. OK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0442 


R9 


0698-3158 


1 


R:FXD MET FLM 23. 7K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3158 


RIO 


0757-0442 




RSFXD MET FLM 10. OK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0442 


RU 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


Ri2 


0698-3153 




R:FXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8H 


284 80 


0698-3153 


R13 


0757-0280 


22 


R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R14 


0698-3440 




R:FXO MET FLM 196 OHM IX 1/8W 


284 80 


0698-3440 


R15 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R17 


0757-0394 


1 


R:FXO MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0394 


kl8 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R19 


0698-3440 




R:FXO MET FLM 196 OHM 1% 1/8W 


28480 


0698-3^^0 


R20 


0757-0346 


1 


R:FXO MET FLM 10 OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0346 


R21 


0757-0401 


2 


R:FXD MET FLM 100 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0401 


R22 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/BM 


28460 


0757-0280 


R23 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R24 


0698-3153 




R:FXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


23480 


0698-3153 


R25 


0698-3153 




R:FX0 MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R26 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 ,„_ 


R27 


0698-3153 OT57- BfaA 


' 


R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W S".//A 


28480 


0698-3153 C7S-T-OVSS 


R28 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R29 


0696-3153 




R:FXD MET FLM 3.83K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3153 


R30 


1810-0045 




RESISTOR PACKS7 RES. 200 CHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0045 


R31 


1810-0045 




RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0045 


R32 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5Z 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R33 


0757-0401 




R:FXO MET FLM 100 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0401 


R34 


0757-0280 




R:FXO MET FLH IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R35 


0698-3440 


2 


R:FXD MET FLM 196 OHM 1% 1/8W 


28480 


0698-3^^0 


R36 


0698-3440 




RIFXD MET FLM 196 OHM 1% 1/8W 


28480 


0698-3440 


R37 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R38 


1810-0030 




NETW0RKI7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


8 39 


1810-0125 


5 


RESISTIVE NETW0RK:7 X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


R40 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK CHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R41 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


842 


0698-3153 




R:FXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R43 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R44 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/SW 


28480 


0757-0280 


R45 


1810-0045 




RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0045 


R46 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R47 


0696-3153 




RSFXD MET FLM 3.83K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3153 


R48 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORK :7 X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


R49 


0757-0280 




R5FX0 MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R50 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


RSI 


0698-3153 




R:FXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R52 


0698-3153 




R:FXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R53 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R54 


1810-0045 




RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0045 


R55 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R56 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK CHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R57 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R58 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28460 


0757-0280 


R59 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R60 


0757-0280 




R:FXO MET FLH IK OHM IX 1/3W 


28480 


0757-0280 
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Table 2-26. Universal Interface (TTL) PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R61 


1810-0045 




RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0045 


P. 62 


0757-028Q 




RsFXO HET FLH IK OHM IX 1/8W 


23480 


0757-0280 


R63 


1810-0045 




RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0045 


R64 


0757-0280 




RsFXD HET FLH IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


R65 


0757-0280 




RsFXD MET FLH IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R66 


0698-4421 


i 


R:FX0 FLH 249 OHM IX 1./8W 


28480 


0698-4421 


R67 


0757-0279 


2 


RsFXO MET FLH 3.16K QHM IX 1/8M 


284 80 


0757-0279 


R68 


0757-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0279 


P69 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS X 4. 7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


R70 


0757-0280 




R:FXO HET FLH IK OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0280 


Ull 


1820-0424 


10 


ICiTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U12 


1820-0844 


9 


ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U13 


1820-0834 


1 


ICiTTL 1 OF 8 DECODER y/lNVERT CONTROL 


04713 


HC4038P 


U14 


1820-0239 


1 


ICiTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U15 


1820-0515 


3 


ICsTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET HONO-HULTI 


07263 


U7B960259X 


U16 


1820-0515 




ICsTTL OUAL RE-TRIG/RE-SET HONO-HULTI 


07263 


U7B960259X 


U17 


1820-0515 




ICSTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET HONO-HULTI 


07263 


U7B960259X 


U21 


1820-0844 




ICsTTL OUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U22 


1820-0844 




ICSTTL OUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


HC426P 


U23 


1820-0512 


14 


ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ HIN. ) 


01295 


SN74H74N 


U24 


1820-0844 




ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U25 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN. 1 


01295 


SN74H74N 


U26 


1820-0205 


1 


ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


UZ7 


1820-0370 


9 


ICsTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U28 


1820-0141 


17 


ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U31 


1820-0844 




ICSTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U32 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U33 


1820-0512 




ICsTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U34 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U35 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U36 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U37 


1820-0629 


1 


ICSTTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 


01295 


SN74S112N 


U38 


1820-0574 


1 


ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


U43 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN. » 


01295 


SN74H74N 


U44 


1820-0375 


1 


ICSTTL HS 8-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


U45 


1820-0371 


4 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U46 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74HO0N 


U47 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U48 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U51 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U52 


1820-0471 


4 


ICsTTL HEX INVERTER W/OPEN COLL. 130V 1 


01295 


SN74Q6N 


U53 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FC35 MHZ MIN. ) 


01295 


SN74H74N 


U54 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3Q01P 


U55 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


USA 


1820-0282 


1 


ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 


U57 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U58 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U61 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


012 95 


SN74H00N 


U62 


1820-0471 




ICSTTL HEX INVERTER W/OPEN COLL. (30V! 


01295 


SN7406N 


U63 


1820-0 756 


7 


ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U64 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U65 


1820-0512 




ICsTTL HS DUAL D F/FI3S MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U66 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U67 


1820-0377 


3 


ICsTTL HS OUAL 2-NIOE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U68 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


HC3001P 


U71 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U73 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


284B0 


1820-0756 


U74 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U75 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U76 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U77 


1820-0377 




ICSTTL HS DUAL 2-NIDE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U78 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U81 


1820-0626 


10 


ICSTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U82 


1820-0626 




ICSTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U83 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U84 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


086 


1820-0686 


2 


ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


U87 


1820-0491 


1 


ICSTTL BCD/DEC. DECODER/DRIVER 


01295 


SN74145N 


U88 


1820-0760 


4 


ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U91 


1820-0616 


4 


ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U7 8932259X 


U92 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U7893225SX 


U93 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U94 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U96 


1820-0141 




ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U97 


1820-0374 


1 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 
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Table 2-26. Universal Interface (TTL) PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



use 


1820-0759 


U101 


1820-0626 


U102 


1820-0626 


U103 


1820-0756 


Ulll 


1820-0616 


Ulli 


1820-0616 


U113 


1820-0626 


U114 


1820-062 6 


U116 


1820-0424 


UU7 


1820-0715 


U121 


1820-0844 


U122 


1820-0844 


U123 


1820-0626 


U124 


1820-0626 


U126 


1820-0900 


U127 


1820-0715 


U131 


1820-0471 


U132 


1820-0424 


U133 


1820-0626 


U134 


1820-0626 


U136 


1820-0141 


U13 7 


1820-0755 


U138 


1820-0759 


U142 


1820-0844 


U143 


1820-0512 


U144 


1820-0512 


U146 


1820-0370 


U147 


1820-0760 


U14B 


1820-0706 


U151 


1820-0471 


U153 


1820-0424 


11154 


1820-0377 


U15* 


1820-0371 


U158 


1820-0760 


U163 


1820-0370 


U164 


1820-0141 


U166 


1820-0372 


U166 


1820-0706 


U171 


1820-0370 


U173 


1820-0141 


U174 


1820-0761 


0175 


1820-0141 


U176 


1820-0424 


U178 


1820-0756 


U181 


1820-0370 


U183 


1820-0373 


U184 


1820-0512 


U185 


1820-0686 


U186 


1820-0512 


U187 


1820-0760 


U188 


1820-0756 


U191 


1820-0370 


U19 3 


1820-0512 


U194 


1820-0424 


UX95 


1820-0301 


U194 


1820-0844 


U197 


1820-0755 


h2 


8159-0005 


W4 


8159-0005 


W5 


8159-0005 


hi 


8159-0005 



ICSTTL LOH-POHER 8-BIT RECEIVER 

IC:TTL 4-BIT LATCH 

ICJTTL 4-BIT LATCH 

IC:TTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

IC:TTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 

IC:TTL 4-BJT 2-INPT MULTIPLEXER 

ICJTTL 4-BIT LATCH 

ICJTTL 4-BIT LATCH 

IC:TTL HS HEX INVERTER 

IC:TTL DIGITAL HI-SPE6D J-K F/F 

ICJTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

IC:TTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

ICJTTL 4-BIT LATCH 

IC:TTL 4-8IT LATCH 

ICJTTL TRIPLE 3-INPT NUR GATE 

ICJTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 
IC:TTL HEX INVERTER M/OPEN CGLL.I30V) 
IC:TTL HS HEX INVERTER 
IC:TTL 4-BIT LATCH 
ICsTTL 4-8IT LATCH 

ICJTTL QUAD 2-INPT AND GATE 

IC 

IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC:TTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

ICJTTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN.) 

ICJTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN. ) 
IC:TTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 
IC:TTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICJDIG1TAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICJTTL HEX INVERTER W/OPEN CCLL.130V) 

IC:TTL HS HEX INVERTER 
ICJTTL HS DUAL 2-MDE 2-INPT 
IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
IC:TTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 

IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 
IC:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
IC:DIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
IC:TTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 
IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 

ICsTTL DIGITAL 

ICJTTL OUAD 2-INPT AND GATE 

ICJTTL HS HEX INVERTER 

ICJTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 

ICJTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 

ICJTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 
ICJTTL HS DUAL F/F135 KHZ MIN.) 
ICJTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 
ICJTTL HS DUAL D F/F 135 KHZ MIN.) 
ICJTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICJTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL HS OUAL D F/F135 MHZ MIN.) 
ICsTTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 

ICJTTL OUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

IC 

JUMPER MIRE 

JUMPER MIRE 

JUMPER WIRE 

JUMPER HIRE 



28480 


1820-0755 


07263 


U7B931459X 


07263 


U7B931459X 


28480 


1820-0756 


07263 


U78932259X 


07263 


U789 32Z59X 


07263 


U7B931459X 


07263 


U7B931459X 


04713 


SN74H04N 


01295 


SN74H106N 


04713 


MC426P 


04713 


MC426P 


07263 


U7B931459X 


07263 


U7B931459X 


28480 


1820-0900 


01295 


SN74H106N 


01295 


SN7406N 


04713 


SN74H04N 


07263 


U7B93145SX 


07263 


U7B931459X 


04713 


MC3001P 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0759 


04713 


MC426P 


01295 


SN74H74N 


01295 


SN74H74N 


01295 


SN74H00N 


28480 


1820-0760 


04713 


U7B932459X 


01295 


SN7406N 


04713 


SN74H04N 


01295 


SN74H50N 


01295 


SN74H10N 


28480 


1820-0760 


01295 


SN74H00N 


04713 


HC3001P 


28480 


1820-0372 


04713 


U7B932459X 


01295 


SN74H00N 


04713 


MC3001P 


28480 


1820-0761 


04713 


MC3001P 


04713 


SN74H04N 


28480 


1820-0756 


01295 


SN74H00N 


01295 


SN74H20N 


01295 


SN74H74N 


01295 


SN74S11N 


01295 


SN74H74N 


28480 


1820-0760 


28460 


1820-0756 


01295 


SN74HO0N 


01295 


SN74H74N 


04713 


SN74H04N 


01295 


SN7475N 


04713 


MC426P 


28480 


1820-0755 


28 4 BO 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 
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Figure 2-25. Universal Interface (TTL) PCA, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-27. Universal Interface preferential) PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



Cl 

cz 

C3 
C4 

C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

CIO 
Cll 
C12 

C13 

C14 

C15 
C16 
C17 
C18 
C19 

C20 
C21 
C22 
C23 
C24 

C25 
C26 
C27 
C28 
C29 

C30 
C31 
C32 
C33 
C34 

C35 
C36 
C37 
C38 
C39 

C40 
C41 
C42 
C44 
C45 

C46 
C47 
C48 
C49 

C50 

C51 
C52 
C53 
C53 
C54 

C55 
C56 
C57 
C58 
C59 

C60 
C61 
C62 
C63 
C64 

C65 
C66 
C67 
C68 
C69 

C70 
C71 
C72 
C73 
C74 



30051-60001 

0160-3457 

0X60-2204 

0160-2204 

0160-2307 

0180-0228 
0160-2940 
0160-2307 
0160-3457 
0160-2204 

0160-2204 
0160-3457 
0160-3457 
0160-2202 
0160-2940 

0160-0938 
0160-2055 
0180-0197 
0180-0197 
0160-3457 

0160-3457 
0160-3457 
0160-3457 

0160-2204 
0160-2204 

0160-2204 
0160-2204 
0160-2055 
0160-2209 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-3457 
0160-3457 
0160-3457 

0160-3457 
0160-2204 
0160-2204 
0160-2204 
0160-2204 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0150-0121 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0150-0121 
0160-2055 
0160-2055 

0150-0121 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0150-0121 
0160-2055 
0160-2055 
0160-3457 
0160-3457 

0160-2204 
0160-2204 
0160-2204 
0160-3457 
0160-2055 



27 
27 



1 
42 

2 



UNIVERSAL INTERFACE! DIFFERENTIAL I PCA 
CsFXD DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CU 
CSFXO MICA 100PF 5* 
CsFXD MICA 10OPF 5* 
C:FX0 MICA 47 PF 5* 

C:FXD ELECT 22 UF 10* 15VOCM 
C:FXD MICA 470 PF 5* 300V0CW 
C:FXO MICA 47 PF 5* 

C:FXD DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 
CSFXO MICA 100PF 5* 

CsFXD MICA 100PF 5* 

C:FXO DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 

C:FXO 01SC CER 0.002 UF 10* 250VOCW 

CsFXD MICA 75 PF 5* 

C:FXO MICA 470 PF 5* 300VDCW 

C:FXO MICA 1000 PF 5* 
C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
C:FX0 ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 
CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 
C:FXO OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 

CSFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 

C:FXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCM 

C:FXD OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 

C:FXD MICA 100PF 5* 

C5FX0 MICA 100PF 5* 

C:FX0 MICA 100PF 5* 

C:FXO MICA 100PF 5* 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXO MICA 360 PF 5* 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CSFXD DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 
CsFXD OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CM 
CSFXD OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 

CSFXD OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCU 

CsFXD MICA 100PF 5* 

CSFXD MICA 100PF 5* 

CSFXO MICA 100PF 5* 

CSFXD MICA 100PF 5* 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +30-20* lOOVOCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCW 

CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 

CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VOCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCW 
CsFXD OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCM 
CSFXO DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 

CSFXD MICA 100PF 5* 

CsFXD MICA 100PF 5* 

CsFXD MICA 100PF 5* 

CSFXD DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCW 



28480 
56289 
72136 
72136 
28480 

56289 
72136 
284B0 
5628$ 
72136 

72136 
56289 
56289 
28480 
72136 

72136 
56289 
56289 

56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
72136 
72136 

72136 
72136 
56289 
72136 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
72136 
72136 
72136 
72136 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56285 

56289 
5628S 
56289 
56289 
56289 

72136 
72136 
72136 

56289 
56289 



30051-60 C01 

C 067F 25 IF 202KS22-CDH 

ROM15F101J3C 

RDM15F101J3C 

0160-2307 

1500226X9015B2-DYS 

RDM15F471J3C 

0160-2307 

C067F251F202KS22-COH 

RDM1SF101J3C 

R0M15F101J3C 

C067F251F202KS22-CDH 

C067F251F202KS22-COH 

0160-2202 

R0M15F471J3C 

RDM15E102J1C 

C023F101F1C3ZS22-COH 

1500225X9020A2-DYS 

150D225X9C20A2-0YS 

C067F251F202KS22-CDH 

C067F251F202KS22-CDH 

C067F251F202KS22-COH 

C067F251F202KS22-CDH 

RDM15F101J3C 

RDM15F101J3C 

ROM15F101J3C 

RDM15F101J3C 

C023F101F103ZS22-CDH 

RDM15F361J3C 

C023F101F103ZS22-C0H 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F 103ZS22-COH 
C067F251F202KS22-CDH 
C067F251F202KS22-CDH 
C067F251F202KS22-CDH 

C067F251F202KS22-CDH 

RDM15F101J3C 

ROM15F101J3C 

RDM15F101J3C 

RDM15F101J3C 

C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CQH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101FM3ZS22-CDH 
C023F101F1032S22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 

5C50BIS-CML 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F 103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

5C508IS-CML 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

5C50BIS-CML 

C023F 101F103ZS22-CDH 

C023F1G1F103ZS22— CuH 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F 10 1F1Q3ZS22-CDH 

5C50BIS-CML 

C023F 101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C067F251F202KS22-COH 

C067F251F2C2KS22-C0H 

ROM15F101J3C 

RDM15F101J3C 

ROM15F101J3C 

C067F251F202KS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
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Table 2-27. Universal Interface (Differential) PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


C75 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C76 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C77 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C78 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C79 


0150-0121 




C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CM 


56289 


5C50BIS-CML 


C80 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +60-20* 50V0CU 


56289 


5C50BIS-CML 


C81 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F1C3ZS22-C0H 


C82 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F10IF103ZS22-CDH 


C83 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C84 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CBS 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15F101J3C 


C86 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15F101J3C 


C87 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15F101J3C 


C88 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15F101J3C 


C89 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C9C 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F 10 1F1O3ZS22-C0H 


C91 


0160-3457 




CsFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CM 


56289 


C067F251F202KS22-COH 


C92 


0160-3457 




CSFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VOCW 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C93 


0160-3457 




CSFXO DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 


56289 


C067F251F202KS22-COH 


C94 


0160-3457 




CSFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 


56289 


C067F251F202KS22-COH 


C95 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F1C1J3C 


C96 


0160-2204 




CSFXO MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15F101J3C 


C97 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C98 


0160-2204 




CSFXO MICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F101J3C 


C99 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


C100 


0160-3457 




CsFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCM 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C101 


0160-3457 




CsFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C102 


0160-3457 




CsFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCM 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C103 


0160-3457 




CSFXO DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C104 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C105 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023FI01F103ZS22-CDH 


C106 


0160-2202 




CSFXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C107 


0160-2202 




CsFXO MICA 75 PF 5* 


2848C 


0160-2202 


C108 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


C109 


0160-3457 




CSFXO DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


CHO 


0160-3457 




CsFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CM 


56289 


C067F251F202KS22-COH 


cm 


0160-3457 




CsFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C112 


0160-3457 




CSFXO OISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C113 


0160-2055 




CsFXD CER 0-01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C114 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C115 


0160-2204 




CsFXD MICA 1C0PF 5* 


7213* 


RDM15F101J3C 


C116 


0160-2204 




CsFXD MICA 100PF SX 


72136 


RDM15F101J3C 


CH7 


0160-2204 




CsFXO MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


CR1 


1901-0081 


i 


DIODEsSlLICON SO VOLTS WORKING 


07263 


F01415 


01 


1854-0094 


i 


TSTR3SI NPN 


B0131 


2N3646 


Rl 


0757-0280 


15 


RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/SW 


28480 


0757-0280 


R2 


0757-0442 


2 


RsFXO MET FLM 10.0K OHM 1* 1/8W 


2848C 


0757-0442 


R3 


0757-0401 


2 


RSFXO MET FLM 100 OHH 1* 1/BW 


2848C 


0757-0401 


R4 


0698-3160 


1 


RsFXO MET FLM 31. 6K OHM 1* 1/BW 


2848C 


0698-3160 


P,4 


0757-0442 




RSFXO MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C442 


R5 


0757-0280 




RSFXO HET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


R7 


0757-0401 




RSFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/BW 


28460 


O757-C401 


R8 


1810-0030 


8 


NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.1SW EA 


28480 


1810-0030 


R9 


0757-0394 


I 


RsFXO MET FLM 51.1 OHH 1* 1/8H 


2848C 


0757-C394 


RIO 


0698-3158 


1 


RSFXO MET FLM 23. 7K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3158 


Rll 


0698-3154 


2 


RsFXO HET FLM 4.22K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3154 


R12 


0698-3154 




RsFXO MET FLM 4.22K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3154 


R13 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R14 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


2848 


0757-C280 


R15 


1810-0030 




NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-C030 


R16 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R17 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-C030 


R18 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


284S0 


1810-C030 


RI9 


0698-3442 


1 


RsFXD MET FLM 237 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3442 


R20 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHH 5* 0.15W EA 


2848C 


1810-C030 


R21 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHH 1* 1/8W 


28480 


0757-C280 


R22 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R23 


1810-0030 




NETN0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R24 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0280 


R25 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


R26 


0757-0280 




RSFXO HET FLM IK OHM 1* l/BW 


28480 


0757-0280 


R27 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R28 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C280 


R29 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


2B480 


0757-0280 


R30 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810- C030 
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Table 2-27. Universal Interface (Differential) PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R31 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IS 1/8W 


2848 C 


0757-0280 


R32 


0757-0279 


2 


R:FX0 MET FLM 3.16K OHM IX 1/8H 


28480 


0757- C279 


R33 


0757-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0279 


R34 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK CHM IX 1/8H 


28480 


0757-C280 


R35 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK CHM IX 1/8M 


28480 


0757-0280 


R36 


0698-311 40 




RIFXD MET FLM 196 OHM 1% 1/8W 


281(80 


0698-3ltl(0 


Ull 


1820-0721 


15 


IC:TTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM882CN 


012 


1820-0721 




ICsTTL DOAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


0M882CN 


U13 


1820-0834 


1 


ICsTTL 1 OF 8 OECODER W/INVERT CONTROL 


04713 


MC4038P 


U14 


1820-0239 


1 


IC:TTL gOAD 2-INPT NOR GATE 


23480 


1820-0239 


U15 


1820-0515 


2 


IC:TTL DOAL RE-TRIG/RE-SET MONO-HOLT I 


07263 


U7B960259X 


U16 


1820-0141 


16 


ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U17 


1820-0515 




IC:TTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MOLTI 


07263 


07B960259X 


U21 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM 882 ON 


U22 


1820-0721 




IC:TTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U23 


1820-0512 


14 


ICsTTL HS DUAL F/F(35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U24 


1820-0844 


2 


ICSTTL OOAL 3-INPT POLSE SHAPER 


04713 


HC426P 


U25 


1820-0512 




ICsTTL HS DOAL F/F135 MHZ MIN.) 


C1295 


SN74H74N 


U26 


1820-0205 


1 


ICSTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U27 


1820-0370 


4 


ICsTTL HS QOAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H0CN 


U28 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U31 


1820-0721 




ICSTTL OOAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U32 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


OM8820N 


U33 


1820-0512 




ICsTTL HS DOAL D F/FI35 MHZ HIN.l 


01295 


SN74H74N 


U34 


1820-0424 


8 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U35 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


036 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U37 


1820-0629 


1 


ICSTTL SHS DUAL EDGE TRIG. J-K F/F 


01295 


SN74S112N 


U38 


1820-0574 


1 


ICSDIGITAL TTL QOAD D-F/F 


1204C 


DM8551N 


U43 


1820-0512 




ICsTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 


U44 


1820-0375 


1 


ICSTTL HS 8-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


U45 


1820-0371 


4 


ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U46 


1820-0370 




ICsTTL HS QOAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74HC0N 


U47 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U48 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U51 


1820-0720 


11 


ICsTTL DOAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


28480 


1820-0720 


U52 


1820-0720 




ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


2848C 


1820-0720 


U53 


1820-0512 




ICsTTL HS DOAL F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U54 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U55 


1820-0512 




ICsTTL HS DOAL D F/F135 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U56 


1820-0282 


1 


ICSTTL QUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 


1X57 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


NC3001P 


US8 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/F (35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U61 


1820-0720 




ICSTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


2848 C 


1820-0720 


U63 


1820-0756 


7 


ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U64 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U65 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/F 135 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U66 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U67 


1820-0377 


3 


ICSTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U68 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U71 


1820-0720 




ICSTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


28480 


1820-0720 


U72 


1820-0720 




ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


28480 


1820-0720 


U73 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


2848C 


1820-0756 


U74 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U75 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U76 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U77 


1820-0377 




ICsTTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 


01295 


SN74H5CN 


U78 


1820-0512 




ICsTTL HS DOAL F/FC35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U81 


1820-0626 


10 


ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


078931459X 


U82 


1820-0626 




ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U83 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U84 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U86 


1820-0686 


2 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


U87 


1820-0491 


1 


ICsTTL BCD/DEC. DECODER/DRIVER 


01295 


SN74145N 


088 


1820-0760 


4 


ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


091 


1820-0616 


4 


ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


078932259X 


092 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


078932259X 


U93 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


094 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT AND 6ATE 


04713 


MC3001P 


096 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


097 


1820-0374 


1 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 


098 


1820-0759 


2 


ICsTTL LOH-POHER 8-BIT RECEIVER 


284B0 


1820-0759 


0101 


1820-0626 




ICSTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


0102 


1820-0626 




ICSTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


0103 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


0111 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


078932259X 
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Table 2-27. Universal Interface (Differential) PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U112 


1820-0616 




ICsTTL 4-81T 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U113 


1820-0626 




ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U114 


1820-0626 




ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U116 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U117 


1820-0715 


2 


ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U121 


1820-0721 




IC:TTL DUAL OIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


0M8820N 


U122 


1820-0721 




IC:TTL OUAL OIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


0M882CN 


U123 


1820-0626 




ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U124 


1820-0626 




IC:TTL 4-BIT LATCH 


07263 


U78931459X 


U126 


1820-0900 


1 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0900 


U127 


1820-0715 




IC:TTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U131 


1820-0720 




ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE ORIVER 


28480 


1820-C720 


U132 


1820-0720 




ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE ORIVER 


28480 


1820-0720 


U133 


1820-0626 




ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U134 


1820-0626 




ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U78931459X 


U136 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U137 


1820-0755 


2 


IC 


28480 


1820-0755 


U138 


1820-0759 




ICsTTL LOU-POWER 8-BIT RECEIVER 


284BC 


1820-0759 


U141 


1820-0720 




ICSTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE ORIVER 


28480 


1820-0720 


U142 


1820-0720 




ICsTTL OUAL DIFFERENTIAL LINE ORIVER 


2848C 


1820-0720 


U143 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 


U144 


1820-0512 




ICsTTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN.t 


01295 


SN74H74N 


U146 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U147 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


2848C 


1820-0760 


U148 


1820-0706 


2 


ICsOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U78932459X 


U151 


1820-0720 




ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE ORIVER 


28480 


1820-0720 


U152 


1820-0720 




ICSTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


28480 


1820-0720 


U153 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U1S4 


1820-0377 




ICsTTL HS DUAL 2-WI0E 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U156 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U158 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U163 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U164 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U166 


1820-0372 


1 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


28480 


1820-0372 


U168 


1820-0706 




ICSOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B93245SX 


U171 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U172 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


OM8820N 


U173 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


HC3001P 


U174 


1820-0761 


1 


ICSTTL DIGITAL 


28480 


182C-0761 


U175 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U176 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U178 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


284SC 


1820-C756 


U181 


1820-0721 




ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U181 


1820-0721 




ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U182 


1820-0721 




ICSTTL OUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM882 ON 


U183 


1820-0373 


1 


ICSTTL HS OUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H2CN 


U184 


1820-0512 




ICsTTL HS DUAL D F/F {35 MHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 


U185 


1820-0686 




ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


01295 


SN74S11N 


U186 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U1B7 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U188 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U191 


1820-0721 




ICsTTL DUAL OIFFERENT. LINE RECEIVER 


1204C 


DM8820N 


U192 


1820-0721 




ICSTTL OUAL OIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM882CN 


U193 


1820-0512 




ICSTTL HS OUAL D F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U194 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U195 


1820-0301 


1 


ICsTTL QUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U196 


1820-0844 




ICSTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


NC426P 


U197 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


Wl 


8159-0005 


4 


JUMPER MIRE 


28480 


8159-0005 


W2 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


H3 


8159-0005 




JUMPER HIRE 


28480 


8159-0005 


W4 


8159-0005 




JUMPER HIRE 


28480 


8159-0005 
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Figure 2-26. Universal Interface (Differential) PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-28. Universal Interface (Optical) PCA, Replaceable Parts 
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Table 2-29. Synchronous Data Modem (201/203) IF PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




3O055-6OO01 


i 


SYNCHRONOUS DATA MODAM( 201/203IIF PCA 


28480 


30055-60001 


CI 


0140-0200 


18 


CsFXD MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


C2 


0180-0291 


2 


CsFXD ELECT 1.0 UF 10* 35VDCW 


56289 


1500105X903 5A2-DVS 


C3 


0180-0291 




CsFXD ELECT 1.0 UF 10* 35VOCW 


56289 


150D105X9035A2-DYS 


C4 


0160-2202 


2 


CsFXD MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C5 


0160-2202 




CsFXD MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C6 


0160-2055 


21 


CIFXO CER 0.01 UF +80-2 0* 100VDCW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C7 


0180-0228 


1 


CsFXO ELECT 22 UF 10* 15VDCW 


56289 


1500226X901 5B2-DYS 


C8 


0140-0200 




C:FXD MICA 390 PF 5X 


72136 


RDM15F391-J3C 


C9 


0140-0200 




CsFXD MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


CIO 


0140-0200 




C:FXD MICA 390 PF 5* 


72136 


R0H15F391-J3C 


Cll 


0140-0200 




C:FXO MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


C12 


0140-0200 




C:FXO MICA 390 PF SX 


72136 


RDM15F391-J3C 


C13 


0140-0200 




C:FXO MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


CM 


0140-0200 




C:FXO MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


C15 


0140-0200 




CSFXO MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


C16 


0140-0200 




CSFXD MICA 390 PF 5* 


72136 


RDM15F391-J3C 


C17 


0140-0200 




C:FXO MICA 390 PF 5* 


72136 


R0M15F391-J3C 


C18 


0140-0200 




C:fXO MICA 390 PF SX 


72136 


R0H15F391-J3C 


C19 


0140-0200 




CIFXO MICA 390 PF 5X 


72136 


RDM15F391-J3C 


C20 


0140-0200 




C:FXO MICA 390 PF 5* 


72136 


RDH15F391-J3C 


C21 


0140-0200 




C:FXD MICA 390 PF 5X 


72136 


R0M15F391-J3C 


C22 


0140-0200 




C:FXD MICA 390 PF 5X 


72136 


RDM15F391-J3C 


C23 


0140-0200 




C:FXO NICA 390 PF SX 


72136 


RDM15F391-J3C 


C24 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +60-20* 100VDCU 


562 89 


C023F101F1032S22-CDH 


C25 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C26 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


CO23F101F103ZS22-C0H 


C27 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +£0-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C28 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-2 OX lOOVDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C29 


0160-2055 




C=FXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C30 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20X lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C31 


0160-2055 




C:FXD CER 3.01 UF +80-20X lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C32 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C33 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C34 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C35 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20X 1U0VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C36 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C37 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56 289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C38 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56 2 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C39 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +30-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C40 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C41 


0180-0137 


1 


CsFXD ELECT 100 UF 20* 10VOCH 


56 2 89 


15OD107X001OR2-0YS 


C42 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20X lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C43 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-201 lOOVDCH 


56269 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CR1 


1902-3104 


2 


DIODEsBREAKDOHN 5.62V 5* 


04713 


SZ1O939-110 


CS2 


1902-3104 




DIODESBREAKDOHN 5.62V 5* 


04713 


SZ10939-110 


CR3 


1901-0040 


2 


DIODEsSILICON 50 MA 30 HV 


07263 


F0S108B 


CR4 


1901-0040 




OIODEsSILICON 50 MA 30 XV 


07263 


FDG1088 


LI 


9100-2265 


1 


COIL/CHOKEs 10.0 UH 10* 


28480 


9100-2265 


Rl 


0757-0278 


2 


RSFXD MET FLM 1.78K OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0278 


R2 


0757-0280 


6 


RSFXO MET FLH IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


R3 


0757-0278 




RSFXD MET FLM 1.78K OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0278 


R4 


1810-0125 


8 


RESISTIVE NETH0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15M 


28480 


1810-0125 


R5 


0696-3155 


34 


RSFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0696-3155 


R6 


069B-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R7 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/flH 


284 80 


0698-3155 


R8 


0757-0279 


2 


RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R9 


0757-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM IX 1/SH 


28480 


0757-0279 


RIO 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28 480 


0757-0280 


Rll 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R12 


06 98-3155 




RSFXD HET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R13 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R14 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R15 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/BW 


26480 


0698-3155 


R16 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/SH 


284B0 


0757-0280 


R17 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3155 


R18 


1810-0030 


3 


NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM SI 0.15H EA 


2B480 


1810-0030 


R19 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R20 


0698-1155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R21 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R22 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


2B460 


0698-3155 
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Table 2-29. Synchronous Data Modem (201/203) IF PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 




HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R23 


0698-3155 




RSFXO MET Fl H 4.64K OHM 11 1/8M 


28480 


0698-3155 


R24 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R25 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


K26 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R27 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R28 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R29 


1810-0125 




RESISTIVE NETM0RK:7 X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


«30 


0698-4421 


i 


RSFXD FLM 249 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-4421 


031 


1810-0030 




NETWORK:/ RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


S32 


1810-0030 




NETH0RK:7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R33 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R34 


1810-0125 




RESISTIVE NETM0RK:7 X 4.7K OHM 5X 0.15M 


28480 


1810-0125 


R35 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R36 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORK :7 X 4.7K OHM 5X 0.15M 


28480 


1810-0125 


R37 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5X 0.15H 


28480 


1810-0125 


R38 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R39 


0698-3155 




RiFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3155 


R40 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3155 


R41 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4. 7K OHM 5X 0.15H 


28480 


1810-0125 


R42 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3155 


R43 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R44 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R45 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R46 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R47 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


R48 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R49 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3155 


R50 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R51 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R52 


0698-3155 




RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3155 


R53 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R54 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


R55 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R56 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORK:/ X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


U12 


1820-0054 


4 


ICsTTL QUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U13 


1820-0617 


2 


ICSTTL QUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 


U14 


1820-0077 


10 


ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U15 


1820-0715 


9 


ICsTTL DIGITAL Hl-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U16 


1820-0077 




ICSTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U17 


1820-0512 


2 


ICsTTL HS DUAL F/F(35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U18 


1820-0371 


2 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


U19 


1820-0141 


10 


ICsTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U21 


1820-0509 


2 


ICsDTL QUAD 1-2-2-2-INPT NANO LINE DR 


04713 


MC1488L 


U22 


1820-0990 


2 


IC 


28480 


1820-0990 


U23 


1820-0990 




IC 


28460 


1820-0990 


U24 


1820-0077 




ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


025 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U26 


1820-0239 


3 


ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U27 


1823-0077 




ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U28 


18 20-0512 




1C:TTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U29 


1820-0844 


1 


ICSTTL OUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U35 


1820-0509 




ICSDTL OUAO 1-2-2-2-INPT NANO LINE DR 


04713 


MC14S8L 


U38 


1820-0372 


3 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


28480 


1820-0372 


U39 


1820-0686 


1 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SM74S11N 


U41 


1820-0845 


6 


IC:TTL S-BIT CONTENT ADDRESSABLE MEMORY 


28480 


1820-0845 


U42 


1820-0845 




ICSTTL S-BIT CONTENT ADDRESSABLE MEMORY 


28480 


1820-0845 


U43 


1820-0239 




ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U44 


1820-0077 




ICsTTL OUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U45 


1820-0099 


2 


ICSTTL 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN7493N 


U46 


1820-0637 


4 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


18324 


N8875A 


U47 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


28480 


1820-0372 


U48 


1820—0077 




ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U49 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U51 


1820-0845 




ICSTTL 8-BIT CONTENT ADDRESSABLE MEMORY 


28480 


1820-0845 


U52 


1820-0845 




ICSTTL 8-BIT CONTENT ADDRESSABLE MEMORY 


28480 


1820-0845 


U53 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U54 


1820-0205 


4 


ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U55 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U56 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U57 


1820-0 715 




ICSTTL 01GITAL Hl-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U5fl 


1820-0424 


9 


ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U59 


1820-0301 


1 


ICsTTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U68 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U69 


1820-0900 


1 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0900 


U71 


1820-0845 




ICsTTL 8-BIT CONTENT ADDRESSABLE MEMORY 


28480 


1820-0845 
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Table 2-29. Synchronous Data Modem (201/203) IF PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U72 


1820-0845 




ICSTTL 8-BIT CONTENT ADDRESSABLE MEMORY 


28480 


1820-0845 


U73 


1820-0239 




ICSTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


2B4S0 


1820-0239 


1174 


1820-0906 


3 


ICSOIGITAL TTL OOAL 4-INPT MULTIPLEXER 


12040 


DMB214N 


U75 


1820-0906 




ICSOIGITAL TTL DUAL 4-INPT MULTIPLEXER 


12040 


DM8214N 


U76 


1820-0715 




IC:TTL DIGITAL Hl-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


(J77 


1820-0655 


1 


IC:TTL DUAL INPUT NOR SATE KITH STROBE 


01295 


SN23684 


U78 


1820-0370 


1 


IC=TTL HS QUAD 2-INPT HAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U79 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


uai 


1820-0424 




IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U83 


1820-0637 




IC:TTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


18324 


N8875A 


U83 


1820-0788 


7 


IC:TTL HEX D-TYPE FLIP/FLCP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U84 


1820-0205 




ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U85 


1820-0839 


4 


IC:TTL QUAD D-TVPE F/F 


01295 


SN74175N 


U86 


1820-0715 




IC:TTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U87 


1820-0141 




IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


uaa 


1820-0715 




1C:TTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U89 


1820-0761 


1 


ICsTTI DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U91 


1820-0834 


2 


IC:TTL 1 OF 8 DECODER M/INVERT CONTROL 


04713 


MC4038P 


UlOl 


1820-0141 




IClTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U102 


18 20-0574 


8 


IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DM8551N 


U103 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


0M8551N 


U104 


1820-0759 


5 


ICsTTL LGW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U105 


18 20-0374 


3 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U106 


1820-0839 




ICsTTL OUAD O-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U107 


1820-0282 


1 


IC:TTL OOAO 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN74S6N 


U108 


1820-0715 




IC:TTL DIGITAL Hl-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


0109 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SNT4H04N 


Ulll 


1820-0839 




ICSTTL OOAD O-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U112 


1820-0574 




IC:DIGITAL TTL OUAD O-F/F 


12040 


DM8551N 


UU3 


1820-0574 




IC:D1GITAL TTL OOAO D-F/F 


12040 


0M8551N 


U114 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER a-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U115 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


Ullt 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U117 


1820-0141 




ICsTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U118 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


HC3001P 


U119 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U121 


1820-0738 


1 


ICsDIGlTAL DUAL 2-4 LINE DECODER 


01295 


SN74155N 


U123 


1820-0906 




ICSOIGITAL TTL OOAL 4-INPT MULTIPLEXER 


12040 


DM8214N 


U124 


1820-0231 


6 


ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U125 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U126 


1820-0054 




ICSTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U128 


1820-0374 




ICsTTL HS OUAL 4-INPT ANC GATE 


0129S 


SN74H21N 


0131 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U133 


1820-0839 




ICSTTL OUAD O-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U134 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


0135 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B9316S9X 


U136 


1820-0834 




ICsTTL 1 OF 8 OECODER W/INVERT CONTROL 


04713 


HC4038P 


U138 


1820-0760 


5 


ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U141 


1820-0760 




ICsTTL 6-BIT RECEIVER INVERTING 


2e480 


1820-0760 


U143 


1820-0788 




ICsTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U14* 


1820-0788 




ICSTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U148 


1820-0491 


1 


ICSTTL BCD/DEC. DECODER/DRIVER 


01295 


SN74145N 


U149 


1820-0759 




ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U151 


1820-0205 




ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U153 


1820-0788 




ICsTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U1S4 


1820-0788 




ICsTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U155 


1820-0 788 




ICsTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U15t 


1820-0788 




ICSTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


012 95 


SN35431 


U159 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U169 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


0171 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


0172 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


0174 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM 85 51 N 


0175 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO D-F/F 


12040 


DM8551N 


0176 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


0178 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


0179 


1820-0755 


2 


1C 


28480 


1820-0755 


0181 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U182 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


0183 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


0184 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAD D-F/F 


12040 


DH8551N 


0185 


1820-0574 




ICSOIGITAL TTL OUAO O-F/F 


12040 


DM8551N 


uiae 


1820-0205 




ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


0187 


1820-0054 




ICsTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U188 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 
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Table 2-29. Synchronous Data Modem (201/203) IF PCA. Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



uias 


1820-0756 


U191 


1820-0616 


U198 


1820-0706 


U201 


1820-0077 


U202 


1820-0077 


U203 


1820-0099 


U204 


1820-0424 


U205 


1820-0368 


U20* 


1320-0368 


U207 


1820-0637 


U20E 


1820-3706 


U209 


1820-0756 


U211 


1820-0077 


U212 


1820-0371 


U213 


1820-0054 


U214 


1820-0617 


U215 


1820-0715 


U216 


1820-0637 


U217 


1820-0374 


U219 


1820-0760 


Ml 


8159-0005 


K2 


8159-0005 


W3 


8159-0005 


W4 


8159-0005 


XY1 


1200-0199 


Yl 


0410-0453 



ICSTTL 8-61T DRIVER INVERTING 
ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 
ICsDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICsTTL OUAL F/F 
ICsTTL OUAL F/F 

IC:TTL 4-BIT BINARY COUNTER 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICsTTL 5-BIT SHIFT REGISTER 
ICSTTL 5-BIT SHIFT REGISTER 
ICSTTL TRIPLE 3-IKPT NOR GATE 

ICsDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL OUAL F/F 

ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL QUAD 2-INPT HAND GATE 

ICSTTL OUAO 2-INPT EXCL. NOR GATE 
ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 
ICSTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

JUMPER WIRE 
JUMPER WIRE 
JUMPER WIRE 
JUMPER WIRE 
SOCKETsCRYSTAL 

CRYSTALSOUARTZ 



28480 


1820-0756 


07263 


U78932259X 


04713 


U7B932459X 


01295 


SN7474N 


01295 


SN7474N 


01295 


SN7493N 


04713 


SN74H04N 


01295 


SN7496N 


01295 


SN7496N 


18324 


N8875A 


04713 


U7B932459X 


28480 


1820-0756 


0129S 


SN7474N 


01295 


SN74H10N 


01295 


SN7400N 


04713 


MC3022P 


01295 


SN74H106N 


18324 


N8875A 


01295 


SN74H21N 


28480 


1820-0760 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


91506 


B000-AG9 


28480 


0410-0453 
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Figure 2-28. Synchronous Data Modem (201/203) IF PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-30. Terminal Data Interface PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30060-60001 


i 


TERMINAL DATA INTERFACE PCA 


28480 


30060-60001 


Cl 


0160-2055 


55 


CSFXO CER 0.01 UF +80-2 J 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C2 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C3 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


a 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20 J 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C5 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-203 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C7 


0180-0197 


13 


CSFXO ELECT 2.2 UF 103 20V0CU 


56289 


1500225X9020A2-0YS 


ce 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-203 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C9 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


CIO 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 103 20VDCU 


56289 


1500225XS020A2-OYS 


Cll 


0160-3456 


16 


C:FX0 CER 1000 PF 103 250V0CW 


56289 


C067F251F102KS22-COH 


C12 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250V0CM 


56289 


C067F251F102KS22-CDH 


C13 


0160-3456 




C:FXO CER 1000 PF 103 250VOCM 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C14 


0160-3456 




C:FXD CER 1000 PF 103 250VOCH 


56289 


C067F251F102KS22-COH 


C15 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250V0CW 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C16 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250VOCU 


56289 


C067F251F102KS22-CDH 


C17 


0160-3456 




C:FXO CER 1000 PF 103 250VOCU 


562 89 


C067F251F102KS22-CDH 


C18 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250VDCM 


56289 


CQ67F251F102KS22-CDH 


C19 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C20 


0160-2307 


1 


CSFXO MICA 47 PF 53 


28480 


0160-2307 


C21 


0140-0198 


1 


CsFXO MICA 200 PF 53 


72136 


R0M15F201J3C 


C22 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C23 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


CO23F101F103ZS22-C0H 


C24 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 103 20V0CU 


56289 


150D225XS020A2-0YS 


C25 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VOCW 


56289 


CO23F101F1O3ZS22-C0H 


C26 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 103 20VDCW 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


C27 


0180-0197 




CSFXO ELECT 2.2 UF 103 20VOCH 


56289 


150D225X9020A2-0YS 


C28 


0160-3456 




CSFXO CER 1000 PF 103 250V0CW 


56289 


C067F251F102KS22-CDH 


C29 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250VOCH 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C30 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250VDCW 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C31 


0160-3456 




CSFXO CER 1000 PF 103 250VDCW 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C32 


0160-3456 




CSFXO CER 1000 PF 103 250V0CW 


56289 


CO67F251F102KS22-CDH 


C33 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250V0CM 


56289 


C067F251F102KS22-CDH 


C34 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250VOCW 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C35 


0160-3456 




CsFXO CER 1000 PF 103 250VDCU 


56289 


C067F251F102KS22-C0H 


C36 


Oi60-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C37 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 103 20V0CM 


562 89 


15OD225X9020A2-DYS 


C3B 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C39 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C40 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C41 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C42 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 103 20V0CW 


5e289 


150D225X9020A2-0YS 


C43 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C45 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C46 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C47 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCM 


56289 


CO23F101F1O3ZS22-C0H 


C48 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C49 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C50 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C51 


0160-2202 


2 


CsFXO MICA 75 PF 53 


28480 


0160-2202 


C52 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CQH 


C53 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F1O1F103ZS22-C0H 


C54 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C55 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 lOOVDCri 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


CS6 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C57 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C58 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C59 


0160-2202 




CsFXO MICA 75 PF 53 


28480 


0160-2202 


C60 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-203 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C61 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C62 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C63 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C64 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-203 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C65 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-COH 


C66 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


CO23F1O1F103ZS22-COH 


C67 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C68 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C69 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C70 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C71 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


C72 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-203 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C73 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C74 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-203 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 
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Table 2-30. Terminal Data Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


C75 


0180-0197 




C:FX0 ELECT 2.2 UF 10X 20VOCH 


56289 


15OD225X9020A2-0YS 


C76 


0160-2055 




CSFXD CES 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F1Q3ZS22-CDH 


C77 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CM 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C78 


0140-0192 


2 


CSFXD WCA 68 PF 5X 


28480 


0140-0192 


C79 


0140-0192 




CSFXD MICA 68 PF 5X 


28480 


0140-0192 


C60 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


cai 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C82 


0180-0374 


1 


C:FXO TANT. 10 UF 10* 20VDCM 


562 89 


150D106X9020B2-OYS 


C83 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


150O225X9020A2-DVS 


CB4 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20X 10OVOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C85 


0180-0197 




C.:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


1500225XS020A2-DYS 


C86 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F10 1 F 103Z S22-CDH 


C87 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


150O225X9020A2-DYS 


C88 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-2 0* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C89 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C90 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C<S1 


0180-0197 




CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


CR1 


1902-3070 


1 


DIODEsBREAKDOWN 4.22V 5* 


04713 


SZ 10939- 74 


CR2 


1902-0579 


2 


DIODE BREAKDOWNS. 11V 


28480 


1902-0579 


CB3 


1901-015 S 


2 


DIODESSILICON 0.75A 400P1V 


04713 


SR1358-4 


CR4 


1902-0579 




DIODE 8REAK00WN:5.11V 


28480 


1902-0579 


CR5 


1901-0159 




DIODESSILICON 0.75A 400PIV 


04713 


SR 1358-4 


CR* 


1902-3036 


1 


DIOOESBREAKDOUN 3.16V 5* 


04713 


SZ10939-38 


Rl 


0698-3402 


2 


RsFXD MET FLM 316 OHM 1* 1/2W 


28480 


0698-3402 


R2 


0598-3402 




RsFXD MET FLM 316 OHM 1* 1/2W 


28480 


0698-3402 


R3 


0757-1094 


16 


RsFXD MET FLM 1.47K OHM IX 1/BW 


28480 


0757-1094 


R4 


0698-3400 


2 


RSFXD MET FLM 147 OHM 1* 1/2W 


28480 


0698-3400 


R5 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-1094 


R6 


0757-0278 


2 


RsFXD MET FLM 1.78K OHM 1* 1/BW 


28480 


0757-0278 


R7 


0757-0280 


3 


RsFXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R8 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R9 


0757-0278 




RsFXD MET FLM 1.7SK OHM 1* 1/8N 


28480 


0757-0278 


RIO 


0757-0279 


19 


RSFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-02 79 


RU 


0698-3400 




RsFXD MET FLM 147 OHM 1* 1/2W 


28480 


0698-3400 


R12 


0757-1094 




RsFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1 /8H 


28480 


0757-1094 


R13 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R14 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-1094 


R1S 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0280 


R16 


0757-1094 




RSFXO HET FLM 1.47K OHM IX 1/BW 


28480 


0757-1094 


R17 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


284 60 


0757-1094 


RIB 


J757-1094 




RsFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R19 


0757-1094 




RsFXO HET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R20 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R21 


0757-1094 




RSFXO MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R22 


0757-0279 




RsFXO MET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0279 


R23 


0757-0279 




RsFXO MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


ft 24 


1810-0020 


3 


RESISTOR NETWORKsMET FLM 17 RES) 


28480 


1810-0020 


R25 


0757-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R26 


0757-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R28 


0757-0279 




RSFXD MET FLM 3. 16K OHM 1* 1 /8W 


28480 


0757-0279 


R29 


0757-0279 




RSFXO MET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0279 


R30 


0757-0279 




RSFXO MET FLM 3.16K OHM 1* 1/SW 


28480 


0757-0279 


R31 


0757-0279 




RsFXO MET FLH 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R32 


0757-0279 




RSFXD HET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 


2B4S0 


0757-0279 


R33 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R34 


0757-1094 




RsFXD MET FLM 1.47K OHM IX 1/8W 


26460 


0757-1094 


R35 


0757-0279 




RSFXD HET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R36 


0757-0279 




RsFXO MET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0279 


R37 


0757-0279 




RsFXO MET FLH 3.16K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0279 


R37 


0757-0279 




RSFXD HET FLM 3. 16K OHM IX 1/BW 


28480 


0757-0279 


R38 


0757-0279 




RSFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R39 


0757-0279 




RSFXO MET FLH 3.16K OHM 1* 1/BW 


28480 


0757-0279 


R40 


0757-0279 




RSFXD MET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0279 


R41 


0757-02 79 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 


28460 


0757-0279 


R42 


0757-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R43 


0757-1094 




RSFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28460 


0757-1094 


R44 


1810-0020 




RESISTOR NETUORKSMET FLH (7 RES) 


28480 


1810-0020 


R45 


1810-0020 




RESISTOR NETWORKsMET FLM (7 RES) 


28480 


1810-0020 


R46 


0757-1094 




RsFXO MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-1094 


R47 


0757-0180 


2 


RsFXD MET FLM 31.6 OHH 1* 1/8U 


28480 


0757-0180 


R48 


0757-0180 




RSFXO HET FLM 31.6 OHH 1* 1/SW 


28480 


0757-0180 


R49 


0698-3407 


2 


RSFXO MET FLM 1.96K OHM IX 1/2W 


284 80 


0698-3407 


R5D 


0757-0416 


2 


RSFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0416 


R51 


0757-0416 




RSFXO MET FLM 511 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0416 


R52 


0698-3407 




RsFXD MET FLM 1.96K OHM IX 1/2W 


28 4 60 


0698-3407 
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Table 2-30. Terminal Data Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R53 


0757-0427 


i 


RSFXD MET FLH 1.5K OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0427 


R54 


0757-1 094 




RsFXD MET FLM 1.47K OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-1094 


Ull 


1820-0616 


12 


ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U12 


1820-0063 


3 


ICsTTL DUAL 2M 2-INPT ANC OR INV GATE 


04713 


SN7451N 


U13 


1820-0424 


5 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U14 


1820-0371 


2 


IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U15 


1820-0141 


6 


ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U17 


1820-0715 


3 


ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


uia 


1820-0327 


6 


IC:TTL OUAD 2-INPT NAND GATE 


04713 


SN7401N 


U19 


1820-0141 




ICsTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U21 


1820-0077 


3 


IC:TTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U22 


1820-0376 


5 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANC SUFFER 


01295 


SN74H40N 


U23 


1820-0294 


2 


IC:TTL 8-81T SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SD9935 


U24 


1820-0294 




IC:TTL 8-81T SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SD9935 


U2S 


1820-0140 


4 


ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


U27 


1820-0424 




IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U28 


1820-0370 


8 


ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U29 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U31 


1820-0509 


4 


ICsOTL OUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE OR 


04713 


MC1488L 


U32 


1820-0509 




ICsDTL OUAO 1-2-2-2-INPT NAND LINE DR 


04713 


MC1488L 


U33 


1820-0301 


15 


ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U34 


1820-0301 




ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U35 


1820-0261 


1 


ICSTTL MONO-STABLE MULTIVIBRATOR 


01295 


SN74121N 


U36 


1820-012 7 


1 


ICSTTL OUAD 2-INPT NAND GATE 


07263 


U6A900259X 


U37 


1820-0328 


3 


ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN7402N 


U38 


1820-0140 




ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


U39 


1820-0301 




ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U41 


1320-0509 




ICSDTL OUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE DR 


04713 


MC1488L 


U42 


1820-0509 




ICsDTL OUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE DR 


04713 


MC1488L 


U43 


1820-0301 




ICSTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U44 


1820-0301 




ICSTTL OUAO BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U45 


1820-0076 


1 


ICSTTL DUAL J-K F/F M/PRESET CLOCK 


01295 


SN7476N 


U46 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U47 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74HO0N 


U48 


1820-0301 




ICSTTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U49 


1820-0327 




ICSTTL OUAO 2-INPT NANO GATE 


04713 


SN7401N 


U51 


1820-0990 


4 


IC 


28480 


1820-0990 


U52 


1820-0990 




IC 


28480 


1820-0990 


U53 


1820-0640 


1 


ICSTTL DATA SELECTOR/MULTIPLEXER 


01295 


SN74150N 


U55 


1820-0376 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U56 


1820-0250 


1 


INTEGRATED CIRCUITsTTL 6 BIT COMP 


28480 


1820-0250 


U57 


1820-0301 




ICSTTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U58 


1820-0301 




ICSTTL OUAO BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U59 


1820-0374 


1 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U61 


1820-0990 




IC 


28480 


1820-0990 


(162 


1820-0990 




IC 


28480 


1820-0990 


U63 


1820-0376 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U64 


1820-0077 




ICSTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U65 


1820-0231 


5 


ICSTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U66 


1820-0231 




ICSTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U67 


1820-0327 




ICSTTL OUAD 2-INPT NANO GATE 


04713 


SN7401N 


U6S 


1820-0327 




ICSTTL OUAO 2-INPT NANO GATE 


04713 


SN7401N 


U69 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U71 


1820-0141 




ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U72 


1820-0063 . 




ICSTTL DUAL 2M 2-INPT ANC OR INV GATE 


04713 


SN7451N 


U73 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U74 


1820-0231 




ICSTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U75 


1820-0063 




ICsTTL DUAL 2W 2-INPT ANO OR INV GATE 


04713 


SN7451N 


U76 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U77 


1820-0301 




ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U78 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U79 


1820-0214 


1 


ICsTTL BCD TO DEC. DECODER 


01295 


SN7442N 


uai 


1320-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74HO0N 


1)82 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U7 89322 59X 


U83 


1820-0839 


8 


ICSTTL OUAD O-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U84 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U85 


1820-0435 


2 


ICSTTL B-BIT ODD/EVEN GEN. /CHECKER 


01295 


SN74180N 


U86 


1820-0839 




ICSTTL OUAO D-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U87 


1820-0301 




ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U88 


1820-0686 


1 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


U89 


1820-0760 


4 


ICsTTL B-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U91 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U92 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U93 


1820-0231 




ICSTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U94 


1820-0839 




ICSTTL OUAO D-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 
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Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U95 


1820-0*16 




ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U96 


1820-0616 




ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U97 


1820-0301 




IC:TTL QUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U98 


1820-0844 


i 


ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


HC426P 


U99 


182O-075S 


2 


1C 


28480 


1820-0755 


U101 


1820-0328 




IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN7402N 


U102 


1820-0424 




ICtTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U103 


1820-0328 




IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN7402N 


U104 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U105 


1820-0367 


3 


ICSTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


U106 


1820-0367 




ICsTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


U107 


1820-0301 




ICSTTL QUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U108 


1820-0301 




ICSTTL QUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U109 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U1I1 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U112 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U113 


1820-0733 


2 


ICSDIGITAL QUAD 256-BIT SHIFT REGISTER 


28480 


1820-0733 


U114 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U115 


1820-0839 




ICSTTL QUAD D-TVPE F/F 


01295 


SN74175N 


U116 


1820-0839 




ICSTTL QUAO D-TVPE F/F 


01295 


SN74175N 


U117 


1820-0140 




ICsTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


U118 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U121 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U1Z2 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U123 


1820-0616 




ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U124 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U125 


1820-0616 




ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U126 


1820-0435 




ICSTTL S-BIT ODD/EVEN GEN. /CHECKER 


01295 


SN74180N 


U127 


1820-0140 




ICsTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


U128 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U129 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U131 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U132 


1820-0205 


1 


ICsTTL QUAO 2-INPT OR GATE 


2B480 


1820-0205 


U133 


1820-0839 




ICsTTL QUAD D-TVPE F/F 


01295 


SN74175N 


U134 


1820-0839 




ICsTTL QUAD D-TVPE F/F 


01295 


SN7417SN 


U135 


1820-0367 




ICsTTL 4-BIT UP-DOWN SHIFT REGISTER 


01295 


SN7495N 


U136 


1820-0327 




ICSTTL QUAD 2-INPT NAND GATE 


04713 


SN7401N 


U137 


1820-0327 




ICsTTL QUAD 2-INPT NAND GATE 


04713 


SN7401N 


U138 


1820-0761 


1 


ICSTTL DIGITAL 


2B480 


1820-0761 


U139 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-C755 


U141 


1820-0376 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U142 


1820-0376 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U143 


1820-0733 




ICSDIGITAL QUAO 256-BIT SHIFT REGISTER 


28480 


1820-0733 


U144 


1820-0616 




ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U145 


1820-0839 




ICSTTL QUAO O-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U146 


1820-0301 




ICsTTL QUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U147 


1820-0301 




ICSTTL QUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U148 


1820-0706 


2 


ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U149 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U153 


1820-0832 


2 


ICSTTL TO MOS TRANSLATOR/CLOCK DRIVER 


12040 


NH0007C 


U155 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U1S9 


1820-0756 


1 


ICsTTL B-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U163 


1820-0832 




ICsTTL TO MOS TRANSLATOR/CLOCK DRIVER 


12040 


NH0007C 


U169 


1820-0706 




ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


M2 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W3 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W4 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W5 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


U6 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W7 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W8 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W9 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


W10 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0005 


XI 


1200-0199 


1 


SOCKETSCRYSTAL 


91506 


8000-AG9 


yi 


0410-0459 


1 


CRYSTAL s QUARTZ 


28480 


0410-0459 
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Figure 2-29. Terminal Data Interface PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-31. Terminal Control Interface PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30061-60001 


i 


TERMINAL CONTROL INTERFACE PCA 


28480 


30061-60001 


Cl 






THRU 






CI 






THRU 






C64 


0160-2940 


15 


CsFXD MICA 470 PF 5* 300VDCH 


72136 


R0M15F471J3C 


C66 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C67 


0180-0197 


8 


C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C68 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VOCH 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


C69 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C70 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C71 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F 103ZS22-CDH 


C72 


0180-0197 




CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 


56289 


1500225X9020A2-0YS 


C73 


0180-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CM 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C74 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C75 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F 10 1F103ZS22-CDH 


C76 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C77 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 


56289 


15QD225X9020A2-DYS 


C7B 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C79 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


ceo 


0160-2202 


2 


CsFXO MCA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C81 


0160-2202 




C:FXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C82 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C83 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C84 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1C3ZS22-C0H 


C85 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C86 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CM 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C87 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


5628S 


C023F101F 103ZS22-C0H 


C88 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C89 


0180-0197 




CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CU 


56289 


I 500225X9020A2-DYS 


C90 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F 101F103ZS22-COH 


C91 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C92 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C93 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CR1 


1902-0579 


2 


OIOOE 8REAK0CMNS5.11V 


28480 


1902-0579 


CR2 


1901-0159 


2 


OIOOEsSILlCON 0.75A 400PIV 


04713 


SR1358-4 


CR3 


1902-0579 




OIOOE BREAKDOWNS. 11V 


28480 


1902-0579 


CR4 


1901-0159 




DIODESSILICON 0.75A 400PIV 


04713 


SR1358-4 


Rl 


0683-1025 


2 


R:FXO COHP 1000 OHH 5* 1/4M 


01121 


CB 1025 


R2 


0683-1025 




RsFXD COMP 1000 OHM 5* 1/4W 


01121 


CB 1025 


R3 


0698-3622 


2 


RSFXO MET OX 120 OHM 5* 2U 


28480 


0698-3622 


R4 


0698-3622 




RSFXO MET OX 120 OHM 5* 2U 


28480 


0698-3622 


R5 


1810-0125 


3 


RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R6 


0757-0279 


2 


RSFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0279 


R7 


0698-3155 


4 


RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8M 


28480 


0698-3155 


R8 


0757-0279 




RSFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8K 


28480 


0757-0279 


R9 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3155 


RIO 


□698-3155 




RsFXD NET FLM 4.64K OHM 1* 1/SH 


28480 


0698-3155 


Rll 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R12 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORK: 7 X 4.7K OHM 5* 0.15H 


28480 


1810-0125 


R13 


1810-0125 




RESISTIVE NETM0RK:7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


U18 


1820-0760 


4 


ICsTTL 8-81T RECEIVER INVERTING 


2848C 


1820-0760 


U22 


1820-0509 


8 


ICsOTL OUAO 1-2-2-2-INPT NANO LINE OR 


04713 


MC1488L 


U23 


1820-0509 




ICsOTL OUAO 1-2-2-2-INPT NANO LINE DR 


04713 


MC1488L 


U24 


1820-0833 


4 


ICSOIGITAL TTL 8-BIT ADDRESSABLE LATCH 


07263 


U7B933459X 


U26 


1820-0076 


2 


ICsTTL DUAL J-K F/F W/PRESET CLOCK 


01295 


SN7476N 


U28 


1820-0374 


1 


ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U32 


1820-0509 




ICSDTL QUAD 1-2-2-2-INPT NANO LINE DR 


04713 


MC1488L 


U33 


1820-0509 




ICsOTL QUAO 1-2-2-2-INPT NANO LINE OR 


04713 


MC1488L 


U34 


1820-0833 




ICSOIGITAL TTL B-BIT ADDRESSABLE LATCH 


07263 


U7B933459X 


U35 


1820-0141 


3 


ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U36 


1820-0715 


1 


ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U38 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3C01P 


U42 


1820-0990 


8 


IC 


28480 


1820-0990 


U46 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U48 


1820-0077 


1 


ICSTTL OUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U52 


1820-0990 




IC 


2848C 


1820-0990 


U56 


1820-0370 


3 


ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U58 


1820-0214 


1 


ICsTTL BCD TO DEC. DECODER 


01295 


SN7442N 


U62 


1820-0990 




IC 


28480 


1820-0990 


U63 


1820-0640 


2 


ICsTTL DATA SELECTOR/MULTIPLEXER 


01295 


SN74150N 


U65 


1820-0839 


3 


ICsTTL QUAD D-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U66 


1820-0371 


1 


ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H1DN 


U68 


1820-0424 


3 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U72 


1820-0990 




IC 


28480 


1820-0990 


U75 


1820-0839 




ICsTTL QUAD O-TYPE F/F 


01295 


SN74175N 


U76 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 
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Table 2-31. Terminal Control Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



U78 


1820-0370 


U82 


1820-0990 


U83 


1820-0640 


U86 


1820-0370 


U88 


1820-0686 


U92 


1820-0990 


U96 


1820-0844 


U98 


1820-0301 


U102 


1820-0990 


U105 


1820-0076 


U108 


1820-0760 


U11Z 


1820-0990 


U114 


1820-0205 


U118 


1820-0756 


U122 


1820-0509 


U123 


1820-0509 


U124 


1820-0833 


U125 


1820-0765 


U128 


1820-0760 


U132 


1820-0509 


U133 


1820-0509 


U134 


1820-0 B33 


U135 


1820-0839 


U144 


1820-0494 


U144 


1820-0628 


U145 


1820-0424 


U146 


1820-0706 


U148 


1820-0760 


U154 


1820-0617 


UI56 


1820-0706 


U1S8 


1820-0756 


U164 


1820-0239 


U166 


1820-0761 


U168 


1820-0756 


Ml 


8159-0005 


W2 


8159-0005 


W3 


8159-0005 


W4 


8159-0005 


W5 


8159-0005 


W6 


8159-0005 


W7 


8159-0005 


H8 


8159-0005 



ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 

IC 

IC:TTL DATA SELECTOR/MULTIPLEXER 

ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 

IC 

ICSTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

ICSTTL QUAD SI-STABLE O-LATCH 

IC 

ICSTTL DUAL J-K F/F M/PRESET CLOCK 

ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

IC 

ICSTTL QUAD 2-INPT OR GATE 

ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 

ICsDTL QUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE OR 

ICSDTL QUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE OR 
ICSDIGITAL TTL 8-BIT ADDRESSABLE LATCH 
ICSTTL 4-6IT BINARY COUNTER 
ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICsDTL QUAD 1-2-2-2-INPT NANO LINE OR 

ICsOTL QUAD 1-2-2-2-INPT NAND LINE OR 
ICSDIGITAL TTL 8-BIT AD0RESSA3LE LATCH 
ICSTTL OUAO O-TYPE F/F 
ICSTTL 64-BIT RANDOM ACCESS MEMORY M 
ICSDIGITAL TTL 64-BIT R/W MEMORY 

ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICSTTL QUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 
ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 

ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 
ICSTTL DIGITAL 

ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 
JUMPER WIRE 

JUMPER HIRE 
JUMPER HIRE 
JUMPER MIRE 
JUMPER WIRE 
JUMPER WIRE 

JUMPER WIRE 
JUMPER WIRE 



01295 


SN74H00N 


28480 


1820-0990 


01295 


SN74150N 


01295 


SN74H00N 


01295 


SN74SUN 


28480 


1820-0990 


04713 


MC426P 


01295 


SN7475N 


28480 


1820-C990 


01295 


SN7476N 


28480 


1820-0760 


28480 


1820-0990 


28480 


1820-0205 


2848C 


1820-0756 


04713 


MC1488L 


04713 


MC1488L 


07263 


U7B933459X 


01295 


SN74197N 


28480 


1820-0760 


04713 


MC1488L 


04713 


MC1488L 


07263 


U7B933459X 


01295 


SN74175N 


28480 


1820-0494 


01295 


SN7489N 


04713 


SN74H04N 


04713 


U7B932459X 


28480 


1820-0760 


04713 


MC3022P 


04713 


U78932459X 


28480 


1820-0756 


28480 


1820-0239 


2848 C 


1820-0761 


2848C 


1820-0756 


2848C 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 


28480 


8159-0005 
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Figure 2-30. Terminal Control Interface PC A, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-32. Disc File Read/Write PC A, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




3J202-6Q0O1 


i 


DISC FILE READ WRITE CARD 


28480 


30202-60001 


CI 


0160-2307 


i 


CsFXO HICA 47 PF 5* 


28480 


0160-2307 


C2 


0160-2055 


17 


C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C3 


0180-0197 


1 


C:FXD ELECT 2.2 OF 101 20V0CW 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C4 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF 180-203! 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C5 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F1Q1F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C7 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-202 100VOCM 


56289 


CO23F101F103ZS22-CDH 


C8 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIO 


0160-2204 


1 


CsFXD MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


Cll 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C12 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C13 


0150-0121 


9 


C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C15 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C16 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C17 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


CIS 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIS 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CM 


56289 


5C50BIS-CML 


C20 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 5OV0CW 


562 89 


5C50BIS-CML 


C21 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C22 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C23 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C24 


0160-2202 


2 


CsFXD MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C25 


0160-2202 




CSFXO HICA 75 PF 5* 


28 480 


0160-2202 


C26 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCU 


56 289 


5C50BIS-CML 


C27 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VCCM 


56289 


5C50BIS-CML 


C28 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C508IS-CML 


C29 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C30 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C31 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CR1 


1901-0040 


1 


DIOOEsSILICON 50 MA 30 MV 


07263 


FDG1088 


Rl 


0757-0439 


2 


RsFXD MET FLM 6.81K OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0439 


R2 


0757-0416 


3 


RsFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0416 


R3 


0698-3438 


1 


RSFXD MET FLM 147 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3438 


R4 


0757-0439 




RSFXD MET FLM 6.81K OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0439 


B5 


0757-0458 


1 


RSFXD MET FLM 51. IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0453 


S6 


1810-0030 


7 


NETWORKS/ RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R7 


1810-0125 


8 


RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15U 


28480 


1810-0125 


R8 


0698-3441 


1 


RSFXD MET FLM 215 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3441 


R9 


1810-0030 




NETU0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.1SW EA 


28480 


1810-0030 


RIO 


0757-0280 


1 


RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


Rll 


0757-0401 


1 


RSFXO MET FLM 100 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0401 


R12 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15H 


28480 


1810-0125 


R13 


1810-0030 




NETWORKS? RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 


28480 


1810-0030 


R14 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORK s7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R15 


1810-0125 




RESISTIVE HETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R16 


0698-3155 


8 


RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R17 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R18 


0698-3132 


1 


RSFXD FLM 261 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3132 


R19 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R20 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3155 


R21 


1810-3030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0. 15H EA 


28480 


1810-0030 


R22 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R23 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R24 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R2S 


0757-0416 




RSFXD NET FLM 511 OHM 1* 1/8D 


28480 


0757-0416 


B26 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 12 1/8W 


28480 


0698-3155 


R27 


0757-0279 


2 


RSFXO MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R28 


07 57-0279 




RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0279 


R29 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4. 7K OHM 5* 0.15H 


28480 


1810-0125 


R30 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R31 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R32 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R33 


06 98-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R42 


0757-0416 




RSFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8N 


28480 


0757-0416 


Ull 


1820-0495 


1 


ICSTTL 1 OF 16 DECODER 


01295 


SN74154N 


U12 


1820-0715 


6 


ICSTTL DIGITAL HI-SPEED 4-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U13 


1820-0 715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U14 


1820-0371 


6 


ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U15 


1820-0054 


2 


ICSTTL OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN7400N 


U16 


1820-0511 


2 


ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


01295 


SN7408N 


Ui7 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


018 


1820-0370 


6 


ICSTTL HS OUAD 2-INPT NANC GATE 


01295 


SN74H00N 
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Table 2-32. Disc File Read/Write PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U22 


1820-0054 




ICsTTL QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U23 


1820-0077 


4 


ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U24 


1820-0424 


6 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U25 


1820-0141 


8 


ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U26 


1B20-0902 


1 


ICsTTL DUAL 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75450AN 


U27 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U28 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U31 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U32 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U41 


1820-0239 


2 


ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


284B0 


1820-0239 


U42 


1820-0077 




ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U43 


1820-0511 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


01295 


SN7406N 


U44 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U45 


1820-0373 


1 


ICSTTL HS OUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 


U46 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-1 NPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U47 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U4B 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U52 


1816-0230 


1 


ICsROH 


28480 


1816-0230 


U53 


1820-0512 


4 


ICsTTL HS DUAL F/FI35 KHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 


U54 


1820-0512 




ICsTTL HS OUAL F/FC35 HHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 


U55 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U56 


1820-0512 




ICsTTL HS OUAL D F/FI35 HHZ MIN.I 


01295 


SN74H74N 


U57 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U58 


1820-0686 


2 


ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


U62 


1816-0231 


1 


ICSROH 


28480 


1816-0231 


U65 


1820-0231 


1 


ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U73 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U74 


1820-0512 




ICSTTL HS OUAL F/FI35 HHZ HIN.I 


01295 


SN74H74N 


U82 


1816-0232 


1 


ICSROH 


28480 


1816-0232 


UB5 


1820-0379 


1 


ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U86 


1820-0239 




ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U87 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U8S 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U93 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U94 


1820-0370 




ICsTTL HS qUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U102 


1816-0233 


1 


ICsROH 


28480 


1816-0233 


U105 


1820-0205 


3 


ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U106 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U107 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U1C8 


1820-0761 


2 


ICSTTL DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U112 


1816-0234 


1 


ICsROH 


28480 


1816-0234 


U113 


1820-0205 




ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U114 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U122 


1816-0235 


1 


ICsROH 


28480 


1816-0235 


U123 


1820-0205 




ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-C205 


U124 


1820-0755 


9 


IC 


2848C 


1820-0755 


U126 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U127 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


HC3001P 


U128 


1820-0759 


4 


ICsTTL LOU-PONER 8-8IT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U132 


1816-0236 


1 


ICSROH 


28480 


1816-0236 


U133 


1820-0742 


9 


ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N93C859X 


U134 


1820-0756 


5 


ICsTTL 8-8IT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U136 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U137 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U138 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


2848C 


1820-0759 


U142 


1816-0237 


1 


ICsROH 


28480 


1816-0237 


U143 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U144 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N93G859X 


U146 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U147 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U152 


1816-0238 


1 


ICsROH 


28480 


1816-0238 


UX53 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


2848G 


1820-0756 


U156 


1820-0760 


4 


ICsTTL B-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U157 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-8IT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U162 


1816-0239 


1 


ICSROH 


28480 


1816-0239 


U164 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U173 


1820-0742 




ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U174 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U17S 


1820-0761 




ICSTTL DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U177 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U178 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POHER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1B20-0759 


U181 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U184 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U18S 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U187 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 
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Table 2-32. Disc File Read/Write PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



U188 
U191 
U193 
U194 
U195 

U196 
U 197 
U19S 
U201 
U202 

U203 
U204 
U205 
U206 
U207 

U20S 
U211 
U213 
U214 
U215 

U216 
U217 
U218 
U221 
U223 

U224 
U225 
U226 

U228 
WIS 



1820-0755 
1810-0030 
1810-0030 
1820-0755 
1820-0077 

1820-0141 
1820-0760 
1820-0760 
1820-01T5 
1820-0175 

1820-0175 
1820-0755 
1820-0686 
1820-0424 
1820-0491 

1820-0756 
1820-0742 
1820-0742 
1S20-0742 
1820-0844 

1820-0371 
1820-0756 
1820-0706 
1820-0726 
1820-0726 

1820-0742 
1820-0301 
1820-0374 
1820-0706 
8159-0005 



Qty 



Description 



IC 

NET WORK: 7 RESIS70RS IK OHM 5X 0.15U EA 

NETWORKS? RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 

IC 

ICsTTL DUAL F/F 

IC:TTL QUAD 2-1NPT AND SATE 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICsTTL HEX INVERTER. OPEN COLL. 
ICsTTL HEX INVERTER, OPEN COLL. 

IC:TTL HEX INVERTER.OPEN COLL. 

IC 

ICsTTL SCHOTTKV TRIPLE 3-INPT ANO GATE 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICSTTL BCO/OEC. DECODER/DRIVER 

ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICSTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 
ICsTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICSTTL QUAD BI-STABLE O-LATCH 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICsDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
JUMPER WIRE 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



28480 


1820-0755 


28480 


1810-0030 


28480 


1810-0030 


28480 


1820-0755 


01295 


SN7474N 


04713 


MC3001P 


28480 


1820-0760 


28480 


1820-Q760 


01295 


SN7405N 


01295 


SN7405N 


01295 


SN7405N 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74S11N 


04713 


SN74HG4N 


01295 


SN74145N 


2S480 


1820-0756 


07263 


U6N930859X 


07263 


U6N930859X 


07263 


U6N930859X 


04713 


MC426P 


01295 


SN74H10N 


28480 


1820-0756 


04713 


U7B932459X 


01295 


SN74199 


01295 


SN74199 


07263 


U6NS3C859X 


01295 


SN7475N 


01295 


SN74H21N 


04713 


U7B932459X 


28480 


8159-0005 
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Figure 2-31. Disc File Read/Write PCA, Parts Location Diagram 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-33. Disc File Bus PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30202-60002 




DISC FILE BUS PCA 


28480 


30202-60002 


Cl 


0160-2055 


46 


CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C2 


0160-0134 


2 


CSFXO MICA 220PF 5* 300VCCU 


14655 


RDM15F221J3C 


C4 


0121-0046 


5 


C:VARI CER 9-35 PF 


28480 


0121-0046 


C5 


0130-3303 


3 








06 


0180-0197 


9 


CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


15OD225X9O20A2-0YS 


C7 


0180-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56289 


1500225XS020A2-DYS 


CB 


0180-0197 




C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIO 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F10 IF 103ZS22-CDH 


Cll 


0130-3303 










C12 


0130-3303 










C13 


0121-0046 




CSVARI CER 9-35 PF 


284 80 


0121-0046 


£14 


0121-0046 




C:VARI CER 9-35 PF 


28480 


0121-0046 


CIS 


0160-2202 


2 


CSFXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C16 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 


56289 


150D225X9020A2-OYS 


C17 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIS 


0160-2202 




CSFXO MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C19 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C20 


0160-2306 


2 


CsFXO MICA 27 PF 5* 


28480 


0160-2306 


C21 


0160-0938 


1 


CsFXO MICA 1000 PF 5* 


72136 


RDM15E102J1C 


C22 


0160-3045 


2 


CSFXD MICA 53.8 PF 1* 100VDCH 


28480 


0160-3045 


C23 


0121-0046 




CSVARI CER 9-35 PF 


28480 


0121-0046 


C24 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C25 


0140-0198 


2 


CSFXD MICA 200 PF 5* 


72136 


RDM15F201J3C 


C26 


0180-0197 




CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 


56289 


150O225X9020A2-DYS 


C27 


0160-2306 




CSFXO MICA 27 PF 5Z 


28480 


0160-2306 


C28 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C29 


0160-3045 




CsFXD MICA 53.8 PF 1* 100VDCH 


28480 


0160-3045 


C30 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C3i 


0121-0046 




CSVARI CER 9-35 PF 


28480 


0121-0046 


C32 


0150-0121 


7 


CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CHL 


C33 


0140-0198 




CSFXO MICA 200 PF 5* 


72136 


RDM15F201J3C 


C34 


0160-2453 


1 


CsFXD MY 0.22 UF 10* BOVDCW 


56289 


192P2249R8-PTS 


C35 


0160-2207 


1 


CsFXD MICA 300 PF 5* 


28480 


0160-2207 


C36 


0160-2201 


1 


CSFXD MICA 51 PF 5* 


72136 


RDM15E510J1C 


C37 


0160-0134 




CsFXD MICA 220PF 5* 300VDCK 


14655 


RDM15F221J3C 


C38 


0160-2197 


1 


CsFXO MICA 10 PF 5* 


72136 


RDM15C100J3C 


C39 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCM 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C41 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10X 20VDCU 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C42 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C43 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


016(3-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


CO23F101F103ZS22-CDH 


C45 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C46 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C47 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F 103ZS22-CDH 


C48 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C49 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C50 


0180-0197 




CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCM 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


C51 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C52 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C53 


0140-0205 


1 


CsFXD MICA 62 PF 5* 300VDCW 


00853 


RDM15E620J3C 


C54 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56 289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C55 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C56 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C57 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF 180-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C58 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-2 0* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C59 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C60 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 1O0VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C61 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C62 


0180-0197 




CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


56 289 


150O225XSO2OA2-DYS 


C63 


0160-2055 




CSFXD CER 0,01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C64 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C65 


016O-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F10IF103ZS22-C0H 


C66 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F 103ZS22-C0H 


C67 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F1032S22-C0H 


C68 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


C69 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C70 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C71 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C72 


0140-0196 


7 


CsFXD MICA 150 PF 5* 


72136 


R0M15F15U3C 


C73 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C74 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C75 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C76 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 
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Table 2-33. Disc File Bus PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


C77 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56 289 


5C50BIS-CML 


C78 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


562 89 


5C50BIS-CML 


C79 


0140-0196 




CJFXD MICA 150 PF 5* 


72136 


R0M15F151J3C 


C60 


0140-0196 




CSFXD MICA 150 PF 5* 


72136 


RDM15F151J3C 


C81 


0140-0196 




C:FXD MICA 150 PF 51 


72136 


R0M15F151J3C 


C82 


0160-2055 




CIFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VQCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C83 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-202 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C84 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C85 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56289 


5C50BIS-CML 


C86 


0140-0196 




C:FXD MICA 150 PF 5X 


72136 


R0M15F151J3C 


C87 


0140-0196 




CSFXD MICA 150 PF 5* 


72136 


RDM15F151J3C 


C88 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C89 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


CO23F1O1F103ZS22-CDH 


C90 


0140-0196 




CsFXD MICA 150 PF 5* 


72136 


RDH15F151J3C 


C91 


0160-2055 




CIFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C92 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C93 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C94 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDC* 


562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


C95 


0150-0121 




C:FXD CER 3.1 UF +80-20* 50VDCU 


56289 


5C508IS-CML 


CB1 


1902-3024 


i 


DIODE :BREAKOOHN 2.87V 5* 


04713 


SZ10939-26 


CS2 


i901-0033 


i 


OIOOESSILICON 100MA 180UV 


07263 


FD3369 


CR3 


1902-3119 


2 


DIOOESBREAKOOWN 6.49V 2* 


04 713 


SZ 10939- 129 


CR4 


1901-0040 


2 


OIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FOG1088 


CR5 


1902-3049 


1 


DIODEsSILICON 3.48V 2X 400MH 


04713 


SZ10939-51 


CR6 


1902-3119 




DIOOESBREAKOOWN 6.49V 2* 


04713 


SZ10939-129 


CR7 


1901-0040 




DIODESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


FDG1088 


CR3S 


1990-0310 


1 


DIOOEsvISlBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0310 


01 


1853-0075 


2 


TSTR:SI PNP 


28480 


1853-0075 


02 


1853-0075 




TSTR:SI PNP 


28480 


1853-0075 


03 


1853-0018 


3 


TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N4260 1 


28480 


1653-0018 


04 


1853-0018 




TSTRSSI PNPISELECTED FROM 2N42601 


28480 


1653-0018 


05 


1853-0018 




TSTRSSI PNPISELECTEO FROM 2N4260 1 


28480 


1853-0018 


06 


1854-0094 


9 


TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


07 


1854-0071 


1 


TSTRSSI NPN< SELECTED FROM 2N37041 


28480 


1854-0071 


08 


1854-0094 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


09 


1854-0094 




TSTR:SI NPN 


80131 


2N3646 


010 


1B54-0094 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


Oil 


1854-0094 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


C12 


1854-0094 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


013 


1854-0094 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


014 


1B54-0094 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N3646 


015 


1854-0094 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N3646 


Rl 


0757-0416 


5 


RsFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8N 


28480 


0757-0416 


R2 


0757-0280 


18 


RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R3 


06 98-3441 


11 


RSFXD MET FLM 215 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3441 


R4 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R5 


0757-0438 


6 


RsFXO MET FLM 5.11K OHM 1* 1/BU 


28480 


0757-0438 


R6 


0757-0438 




RSFXD NET FLM 5. UK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0438 


R7 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0280 


R8 


0698-0085 


2 


RsFXD MET FLN 2.61K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-0085 


R9 


0698-0085 




RsFXD MET FLM 2.61K OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-0085 


RIO 


0757-043 8 




RsFXD MET FLM 5. UK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0438 


Rll 


0757-0438 




RSFXD MET FLM 5. UK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0438 


R12 


0698-3395 


2 


RSFXO MET FLM 34.8 OHM 1* 1/2U 


28480 


0698-3395 


R13 


2100-1773 


1 


R:VAR WW IK OHM 5* TYPE H 1H 


28480 


2100-1773 


R14 


0757-0280 




RSFXD MET FLN IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R15 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0280 


R16 


0696-3155 


5 


RSFXD MET FLM 4.64K OHM * 1/BU 


28480 


0698-3155 


R17 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R18 


0698-3153 


7 


RsFXD MET FLM 3.83K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3153 


R19 


0698-3153 




RsFXD MET FLM 3.83K OHM 1* 1/3W 


28480 


0698-3153 


R20 


0757-0814 


1 


RSFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/2U 


28480 


0757-0814 


R21 


0698-3395 




RSFXD MET FLM 34.8 OHM 1* 1/2M 


28480 


0698-3395 


R22 


0698-3446 


8 


RsFXD MET FLM 383 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3446 


R23 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R24 


0698-3438 


25 


RSFXD MET FLM 147 OHM 1* 1/BU 


28480 


0698-3438 


R25 


0698-3442 


2 


RSFXO MET FLM 237 OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3442 


R26 


0698-3156 


1 


RSFXO MET FLM 14. 7K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3156 


R27 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3155 


R28 


0698-0083 


1 


RSFXO MET FLM 1.96K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-0083 


R2S 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R30 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R31 


0757-0442 


2 


RSFXO MET FLM 10. OK OHH IX 1/8N 


284 80 


0757-0442 


R32 


0757-0442 




RSFXO MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8U 


284 80 


0757-0442 


R33 


0757-0441 


2 


RSFXO MET FLM 8.25K OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0441 



2-116 
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Table 2-33. Disc File Bus PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R34 


0757-0441 




R:FXD MET FLM 8.25K OHM 11 1/8* 


28480 


0757-0441 


R35 


0698-3153 




R:FX0 MET FIM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R36 


0698-3442 




RIFXD MET FLM 237 OHM IX 1/8N 


28480 


0698-3442 


R37 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3153 


R38 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28 480 


0757-0280 


R39 


0757-0416 




R:FXO MET FLM 511 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0416 


R40 


0757-0416 




R:FXO MET FLM 511 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0416 


R41 


0698-3153 




R:FXO MET FLM 3.83K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3153 


R41 


0698-3153 




RSFXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3153 


R42 


0757-0438 




R:FXO MET FLM 5.11K OHM IX 1/8W 


284 60 


0757-0438 


R43 


0757-0440 


i 


RSFXD MET FLM 7.50K OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0440 


R44 


0698-3438 




RSFXD MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28460 


0698-3438 


R45 


0698-3150 


3 


RtFXD MET FLM 2.37K OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3150 


R46 


0757-0416 




RIFXO MET FLM 511 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0416 


R47 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0280 


R48 


06 98-4037 


1 


RIFXO MET FLM 46.4 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-4037 


R49 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0280 


R50 


0757-0438 




R:FXO MET FLM 5. UK OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0438 


R51 


0698-3438 




RSFXD MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R52 


0757-0280 




R:FX0 MET FLM IK OHM IX 1/8* 


28460 


0757-0280 


R53 


0698-3150 




RSFXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3150 


R54 


0698-3153 




RsFXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3153 


R5S 


0698-3150 




R:FXO MET FLM 2.37K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3150 


R56 


0698-3398 


2 


R:FXO MET FLM 46.4 OHM IX 1/2H 


28480 


0698-3398 


R57 


0698-3398 




RsFXD MET FLM 46.4 OHM IX 1/2H 


28480 


0698-3398 


R58 


0757-0416 




R:FXD MET FLM 511 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0416 


R59 


0698-3441 




R:FXO MET FLM 215 OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3441 


R60 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3438 


R61 


0698-3441 




R:FXO MET FLM 215 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3441 


R62 


0698-3445 


8 


R:FXO MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


S63 


0757-0420 


8 


R:FXD MET FLM 750 OHM IX 1/8N 


28480 


0757-0420 


R64 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R65 


0757-0405 


35 


RIFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R66 


0698-3132 


35 


RIFXO FLM 261 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3132 


R67 


0698-3438 




RIFXD MET FLM 147 OHM IX 1/6* 


28480 


0698-3438 


R68 


0698-3441 




RIFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3441 


R69 


0698-3445 




RIFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


R70 


0757-0420 




RIFXO MET FLM 750 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0420 


R71 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R72 


0757-0405 




RIFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0405 


R73 


0698-3132 




RIFXD FLM 261 OHM IX 1/8U 


23480 


0698-3132 


R74 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R75 


0698-3441 




RIFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3441 


R76 


0698-3445 




RIFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


R77 


0757-0420 




RtFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0420 


R78 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3438 


R79 


0757-0405 




RIFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0405 


R80 


0698-3132 




RIFXO FLM 261 OHM IX 1/8* 


28460 


0698-3132 


R81 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8W 


28460 


0698-3438 


R82 


0698-3441 




RIFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3441 


R83 


0698-3445 




RIFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


R84 


0757-0420 




RIFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0420 


R85 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


RB6 


0757-0405 




RIFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0405 


R87 


3698-3132 




RIFXO FLM 261 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3132 


R88 


0698-343 8 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R89 


0698-3441 




RIFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3441 


R90 


0698-3445 




RIFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


R91 


0757-0420 




RSFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0420 


R92 


0698-343 8 




RSFXD MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R93 


0757-0405 




RIFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0405 


R94 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IS i/S> 


2S4S0 


G696-3i32 


R95 


0698-3438 




RIFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R96 


0698-3441 




RIFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3441 


R97 


0698-3445 




RSFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


R98 


0757-0420 




RIFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8* 


284 80 


0757-0420 


R<59 


0698-3438 




R3FX0 MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


RiOO 


0757-0405 




RtFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0405 


R101 


0698-3132 




RIFXO FLM 261 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3132 


R102 


0698-3438 




RIFXD MET FLM 147 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3438 


R103 


0698-3441 




RSFXD MET FLM 215 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3441 


R104 


0698-3445 




RSFXD MET FLM 348 OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3445 


R105 


0757-0420 




RSFXD MET FLM 750 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0420 


R106 


0698-3438 




RSFXO MET FLH 147 OHM IX 1/8* 


284 80 


0698-3438 


R107 


0757-0405 




RIFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8* 


28480 


0757-0405 
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Table 2-33. Disc File Bus PCA Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


8108 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3132 


R109 


0698-343 8 




RsFXO MET FLM 147 OHM 13 1/8W 


28480 


0698-3438 


R110 


0698-3441 




RsFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3441 


Rill 


0698-3445 




RsFXO MET FLM 348 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3445 


R112 


0757-0420 




RSFXO MET FLM 750 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0420 


H113 


0698-3438 




R:FXO MET FLM 147 OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3438 


RU4 


0757-0405 




RsFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0405 


R115 


0698-3132 




R:FXO FLM 261 OHM IX 1/8N 


28480 


0698-3132 


R116 


06 98-3438 




RSFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3438 


811) 


0698-3438 




RsFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3438 


RUE 


0698-3441 




RsFXO MET FLM 215 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3441 


R119 


0698-3438 




R:FXO MET FLM 147 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3438 


R120 


0698-3438 




RSFXD MET FLM 147 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-343 8 


R121 


0698-3438 




RSFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3438 


R123 


0698-3438 




RsFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3438 


R124 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R125 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/BH 


28480 


0757-0280 


R126 


0698-3446 




RSFXO MET FLM 383 OHM IX 1/8U 


284 60 


0698-3446 


R127 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0260 


R12B 


0698-3155 




RSFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3155 


R129 


0698-3446 




RSFXO MET FLM 383 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3446 


R130 


1810-0030 


3 


NETWORKS? RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R131 


1810-0030 




NETWORKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15* EA 


28480 


1810-0030 


R132 


1810-0030 




NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15* EA 


28480 


1810-0030 


R133 


0698-3446 




RsFXO MET FLM 383 OHM IX l/8ti 


28480 


0698-3446 


R134 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R135 


06 98-3446 




RSFXO MET FLM 383 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3446 


R136 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R137 


0698-3446 




RSFXO MET FLM 383 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3446 


R136 


0698-3446 




RSFXO MET FLM 383 OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3446 


R139 


06 98-3446 




RsFXO MET FLM 383 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3446 


R140 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R141 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3132 


R142 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R143 


0696-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R144 


06 98-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R145 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-31 32 


R146 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3132 


R147 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/SW 


28480 


0698-3132 


R146 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/SW 


264 80 


0698-3132 


R149 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8M 


2B480 


0698-3132 


R150 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/BW 


28460 


0698-3132 


R151 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM IX 1/6W 


28480 


0698-3132 


R152 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/SW 


28480 


0698-3132 


R153 


06 98-3132 




RsFXO FLH 261 OHM IX 1/8W 


28 480 


0698-3132 


R154 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 UHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R155 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R156 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3132 


R157 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8W 


28 4 80 


0698-3132 


R15B 


0698-3132 




RSFXO FLM 261 OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3132 


R159 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R160 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R161 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


Oo 96-3132 


R162 


0698-3132 




RSFXD FLH 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R163 


0698-3132 




RSFXO FLH 261 OHM IX 1/8W 


28460 


0698-3132 


R164 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3132 


R165 


06 98-3132 




RsFXD FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R166 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3132 


R161 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM IX 1/8K 


28480 


0698-3132 


R168 


0757-0405 




RsFXO MET FLM 162 OHM 1% 1/8W 


28460 


0757-0405 


R169 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28460 


0757-0405 


R170 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0405 


R171 


0757-0405 




RSFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0405 


R172 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R173 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/BW 


28460 


0757-0405 


R174 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R175 


0757-0405 




RsFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R176 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 UHM IX 1/BM 


284 60 


0757-0405 


R177 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


26460 


0757-0405 


R178 


0757-0405 




RsFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-0405 


R179 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R180 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/6W 


28480 


0757-0405 


R181 


0757-0405 




RSFXO MET FLH 162 OHM IX 1/8W 


26480 


0757-0405 


R1B2 


0757-0405 




RSFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


284 60 


0757-0405 


R182 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


284 80 


0757-04G5 
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Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R184 


0757-0405 




RsFXD NET FLM 162 QHM IX 1/8M 


26480 


0757-0405 


R185 


0757-0405 




RSFXD NET FLM 162 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0405 


R186 


0757-0405 




R:FXO HET FLM 162 OHM IS 1/8W 


28480 


0757-0405 


R187 


0757-0405 




R:FXD MET FLM 162 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0405 


R188 


0757-0405 




RSFXO MET FLM 162 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0405 


R189 


0757-0405 




R:FXO MET FLM 162 OHM IX 1/8N 


28480 


0757-0405 


R19C 


0757-0*05 




RsFXD HET FLM 162 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0405 


R191 


0757-0405 




RsFXD MET FLM 162 QHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R192 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R193 


0757-0405 




RSFXD MET FLM 162 OHM IX 1/8U 


28480 


0757-0405 


R194 


0757-0405 




R:FXD MET FLM 162 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0405 


R195 


0757-0280 




R:FXO HET FLM IK OHM IX 1/8W 


28460 


0757-0280 


Ull 


1820-0424 


2 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U12 


1820-0368 


1 


ICSTTL 5-BIT SHIFT REGISTER 


01295 


SN7496N 


U13 


1820-0077 


3 


ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U1S 


1820-0515 


3 


IC:TTL DUAL RE-TRIG/RE -SET MONO-MULT I 


07263 


U7B960259X 


U17 


1858-0021 


8 


TSTR ARRAYS5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA30B3 


U18 


1858-0021 




TSTR ARRAYS5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U21 


1820-0231 


1 


ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U22 


1820-0613 


6 


IC:HS HEX INVERTER H/OPEN COLL. 


01295 


SN74H05N 


U23 


1820-0370 


4 


IC:TTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U25 


1820-0077 




ICSTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U27 


1858-0021 




TSTR ARRAYS5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U28 


1858-0021 




TSTR ARRAYS5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U29 


1820-0429 


1 


IC:LIN VOLTAGE REGULATOR (5VJ 


28480 


1820-0429 


U32 


1820-0515 




IC:TTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULT 1 


07263 


U7B960259X 


U33 


1820-0619 


1 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT NAND GATEfOPEN C) 


01295 


SN74H22N 


U35 


1820-0515 




ICsTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULT I 


07263 


U78960259X 


U37 


1858-0021 




TSTR ARRAY:5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U38 


1858-0001 


1 


TSTR ARRAY:OUAL OIFF AMPL U/CONST CUR 


02735 


80381 


U45 


1820-0239 


1 


IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U46 


1820-0205 


1 


ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U47 


18 58-0021 




TSTR ARRAY:5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U48 


1658-0021 




TSTR ARRAY:5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U55 


1820-0077 




ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U56 


1820-0424 




IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U58 


1858-0021 




TSTR ARRAY:5 HI-CURRENT NPN TSTR 


02735 


CA3083 


U62 


1820-0174 


7 


ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


US 5 


1820-0616 


1 


ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U789322 59X 


U67 


1820-0742 


3 


ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U68 


1820-0902 


4 


ICSTTL DUAL 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75450AN 


069 


1820-0902 




ICSTTL DUAL 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75450AN 


U72 


1820-0535 


11 


ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U73 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NANC GATE 


01295 


SN74H0ON 


U75 


1820-0174 




ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U77 


1820-0111 


1 


ICSTTL 1 OUT OF 10 DECODER 


07263 


U6B930159X 


U78 


1820-0902 




ICSTTL DUAL 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75450AN 


U79 


1820-0902 




ICSTTL DUAL 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75450AN 


U82 


1820-0605 


2 


ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H01N 


U92 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U93 


1820-0141 


1 


ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U9fl 


1820-0742 




ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U10C 


1820-0535 




ICSTTL OUAL PER I. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U102 


1820-0174 




ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U103 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H0ON 


U106 


1820-0511 


2 


ICsTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


01295 


SN7408N 


UlOf 


1820-0174 




ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U109 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U11C 


1820-0535 




ICsTTL OUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U112 


1820-0174 




ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U113 


1820-0370 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


UiI9 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 


01295 


SN75451P 


U120 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U122 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U123 


1820-0657 


3 


ICSOIGITAL TTL 8-1NPT PRIDRITY ENCODER 


07263 


U7B931859X 


U124 


1820-0657 




1CSDIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 


07263 


U7B931859X 


U126 


1820-0328 


1 


ICSTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN7402N 


U12E 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U129 


1320-0535 




ICsTTL OUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN 75451 P 


U130 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 


01295 


SN 7545 IP 


U132 


1820-0605 




ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H01N 


U142 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 


01295 


SN 7545 IP 


U143 


1820-0282 


3 


ICSTTL OUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 


U146 


1820-0174 




ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U148 


1820-0657 




ICSOIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 


07263 


U7B931859X 
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Table 2-33. Disc File Bus PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



U152 


1820-0174 


U153 


1820-0374 


U154 


1820-0372 


U155 


18 20-0374 


U156 


1820-0282 


11156 


1820-0755 


U163 


1820-0 726 


U164 


1820-0726 


U166 


1820-0726 


U168 


1820-0755 


U173 


1820-0613 


U174 


1820-0613 


U175 


1820-0613 


U17* 


1820-0613 


U17S 


1820-0755 


U184 


1820-0282 


U185 


1820-0 715 


U186 


1820-0715 


U188 


1820-0755 


U193 


1820-0726 


U194 


1820-0613 


U195 


1820-0511 


U196 


1820-0705 


U198 


1820-0755 



ICSTTL HEX INVERTER 
ICSTTL HS OUAL 4-INPT ANC GATE 
IC:TT! TRIPLE 3-1 HPT AND GATE 
ICsTTL HS OUAL 4-INPT ANO 6ATE 
ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. CR SATE 

IC 

ICsTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 

ICsTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 

IC:TTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 

IC 

IC:HS HEX INVERTER M/OPEN COLL. 

IC:HS HEX INVERTER M/OPEN COLL. 

IC:HS HEX INVERTER H/OPEN COLL. 

IC3HS HEX INVERTER H/OPEN COLL. 
IC 

ICSTTL OUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 

IC:TTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 

ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 

IC 

ICsTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 

ICsHS HEX INVERTER U/OPEM COLL. 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL SYNC PRESET DECADE COUNTER 
IC 



01295 


SN7404N 


01295 


SN74H21N 


28480 


1820-0372 


01295 


SN74H21N 


01295 


SN7486N 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74199 


01295 


SN74199 


01295 


SN74199 


28480 


1820-0 755 


01295 


SN74H05N 


01295 


SN74H05N 


01295 


SN74H05N 


01295 


SN74H05N 


28480 


1820-0 755 


01295 


SN7486N 


01295 


SN74H106N 


01295 


SN74H106N 


28480 


1820-0755 


01295 


SN 74199 


01295 


SN74H05N 


01295 


SN7408N 


07263 


U7B931059X 


28480 


1820-0755 
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Figure 2-32. Disc File Bus PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-34. DiBc Controller Processor PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30202-60003 




DISC CONTROLLER PROCESSOR PCA 


28<t80 


30202-60003 


Cl 


0160-2101 


i 


CsFXO MICA 27PF 2* 300VDCW 


72136 


ROM15E270G3C 


C2 






THRU 






ca 


0160-20S5 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


562 69 


C023F101F103ZS22-C0H 


C9 


01BO-0197 


2 


C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 


562 89 


150D 22 5X902 0A2-DVS 


CIO 


0180-0197 




C:FXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CU 


56289 


150D22 5X9020A2-DYS 


en 


0160-2140 


2 


CsFXO CER 470 PF ♦80-20* 1O00V0CW 


91418 


TYPE 6 


C12 


0160-2140 




CsFXO CER 470 PF +80-20* 1000V0CH 


91418 


TYPE B 


C13 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-201 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C14 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56 289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C15 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C16 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20% 100VDCW 


56289 


C023F101F10 32S2 2-CDH 


C17 






THRU 






C79 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56269 


C023F101F103ZS22-CDH 


C80 






THRU 






C91 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20% 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CR1 


1901-0040 


1 


DIOOESSILICON 50 MA 30 WV 


07263 


F0G1088 


01 


1850-0158 


1 


TSTR:GE PNP 


80131 


2N2635 


Rl 


0698-3444 


1 


R:FXO MET FLM 316 OHM 1* 1/BW 


28480 


0698-3444 


R2 


1810-0030 


5 


NETU0RK:7 RESISTORS IK GHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R3 


0698-3441 


1 


R:FXO MET FLM 215 OHM 1* 1/8M 


284 SO 


0698-3441 


S4 


0757-0280 


11 


RSFXD MET FLM IK CHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0280 


R5 


0698-4037 


1 


R:FXO MET FLM 46.4 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-4037 


R6 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R7 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM U 1/8W 


28480 


0757-0280 


R8 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


RS 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8U 


2B480 


0757-0280 


RIO 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


28480 


0757-02 80 


en 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R12 


1810-0030 




NETW0RK:7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R13 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28460 


0757-0280 


Rl". 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK CHM 1* 1/8W 


26480 


0757-0280 


R15 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 12 1/BH 


28480 


0757-0280 


R16 


1810-0030 




NETNQRKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R17 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0280 


R18 


1810-0030 




NETW0RK:7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15N EA 


28480 


1810-0030 


R19 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0280 


R20 


0757-0401 


1 


R:FXD MET FLM 100 OHM 1* 1/8W 


26480 


0757-0401 


Ull 


1820-0377 


2 


ICsTTL HS OUAL 2-MIOE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


U14 


1820-0788 


7 


ICSTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP KITH CLEAR 


01295 


SN35431 


R21 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM 1% 1/8W 


281)80 


0757-0280 


U15 


1820-0424 


3 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U16 


1820-0538 


1 


IC:TTL OUAO 2-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN7437N 


U17 


1820-0512 


3 


IC:TTL HS OUAL D F/F<35 KHZ M1N. 1 


01295 


SN74H74N 


U18 


1820-0205 


6 


IC:TTL OUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U19 


1820-0239 


1 


ICsTTL OUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U21 


1820-0142 


1 


INTEGRATED CIRCUIT:4INPUT.2-0R/NOR 


04713 


MC1004P 


U24 


1820-0371 


5 


IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


U25 


1820-0370 


1 


1C:TTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


.SN74H00N 


U26 


18 20-0376 


3 


IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANO BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U27 


1820-0424 




IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U2B 


1820-0376 




IC:TTL HS OUAL 4-INPT NANC BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U29 


1820-0535 


1 


IC:TTL OUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U31 


1820-0379 


12 


IClTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U32 


1820-0379 




ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U33 


1820-0379 




IC:TTL HS 4K 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U34 


1820-0140 


4 


ICsTTL OUAL 4-INPT ANO BUFFER 


04713 


MC3026P 


U34 


1820-0512 




ICSTTL HS DUAL F/FI35 MHZ MIN. ) 


01295 


SN74H74N 


U35 


1820-0384 


1 


IClTTL HS TRIPLE 3-INPT EXPANDER 


01295 


SN74H61N 


U36 


1820-0371 




IClTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U37 


1820-0141 


1 


IClTTL OUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U38 


1820-0140 




IC:TTL DUAL 4-INPT ANO BUFFER 


04713 


MC3026P 


U41 


1820-0379 




ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U42 


1820-0379 




ICsTTL HS 4H 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U43 


1820-0379 




IC:TTL HS 4M 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U44 


1820-0140 




IC2TTL DUAL 4-INPT ANO BUFFER 


04713 


MC3026P 


U45 


1820-0495 


2 


ICSTTL 1 OF 16 DECODER 


01295 


SN74154N 


U47 


1820-0495 




ICSTTL 1 OF 16 DECODER 


01295 


SN74154N 


U4B 


1820-0372 


3 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28460 


1820-0372 


U49 


1820-0377 




ICSTTL HS DUAL 2-MOE 2-INPT 


01295 


SN74H50N 


059 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U6l 


1820-0379 




ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U62 


1820-0379 




ICsTTL HS 4H 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


1163 


1820-0379 




ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U64 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U65 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 
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Table 2-34. Disc Controller Processor PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



U66 
U67 
U68 
U69 
U71 

U72 

U73 
U74 

U7S 
U76 

U77 
U78 
U79 
U81 
US2 

084 
U85 
U86 

087 
U88 

1189 
U91 

U92 
U93 
U94 

UM 
U96 
U97 
U98 
U99 

U101 
U103 
U104 
U105 
U107 

U106 
U10S 
Ulll 
U114 
UH5 



U141 
U143 
U144 
U145 
U147 

U14E 
1)149 
U151 
U1S3 
U154 

U155 
U158 
U15S 
U161 
U164 

U165 
U167 
U16E 
U171 
U173 

U177 
U17S 

U181 
U184 
U186 



HP Part Number 



1820-0372 
1820-0375 
1820-0205 
1820-0376 
1820-0379 

1820-0379 
1820-0379 
1820-0512 
1820-0788 
1820-0759 

1820-0205 
1820-0282 
1820-0140 
1820-0788 
1820-0759 

1820-0759 
1820-0371 
1820-0843 
1820-0843 
1820-0205 

1820-3372 
1820-0788 
1820-0788 
1820-0788 
1B20-0759 

1820-0843 
1820-0786 
1820-0205 
1820-0759 
1820-0608 

1820-0545 
1820-0742 
1820-0759 
1820-0755 
1820-0742 

1820-0759 
1820-0742 
1820-0545 
1820-0759 
1820-0755 



U118 


1820-0759 


0121 


1820-0545 


U123 


1820-0742 


U127 


1820-0606 


U129 


1820-0742 


U131 


1820-0205 


U134 


1820-0759 


U135 


1820-0755 


U137 


1820-0606 


U13E 


1620-0759 



1820-0640 
1820-0742 
1820-0759 
1820-0755 
1820-0611 

1820-0759 
1820-0742 
1820-0545 
1820-0742 
1820-0759 

1820-0755 
1320—0759 
1820-0742 
1820-0545 
1820-0759 

1820-0755 
1820-0606 
1820-0759 
1820-0374 
1820-0742 

1820-0606 
1820-0742 
1820-0545 
1820-0759 

1820-0759 



Qty 



21 
1 



7 
14 



Description 



IC:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICsTTL HS 8-INPT NANO SATE 
1C:TTL QUAD 2-INPT OR GATE 
IC:TTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 
ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

IC:TTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
IC:TTL HS DUAL F/FI35 *HZ MIN. t 
ICsTTL HEX B-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 
ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC:TTL OUAO 2-INPT OR GATE 

ICSTTL OUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 

ICSTTL OUAL 4-INPT AND BUFFER 

ICSTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 

ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL DUAL DATA DISTRIBUTOR 
ICSTTL OUAL DATA DISTRIBUTOR 
ICSTTL OUAO 2-INPT OR GATE 

ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 
ICsTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 
ICSTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICsTTL OUAL DATA DISTRIBUTOR 

ICSTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 

ICsTTL OUAO 2-INPT OR GATE 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 

ICsTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC 

ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 

ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC 

ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 
ICSTTL DUAL 4-8IT LATCH 
ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 
ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC 

ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICSTTL DATA SELECTOR/MULTIPLEXER 

ICsTTL DUAL 4-B1 T LATCH 

ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC 

ICSTTL LOOK-AHEAD CARRY GENERATOR 

ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICsTTL LOW-POWER B-B1T RECEIVER 



IC 



.GK-POWER 3-BIT RECEIVER 
ICSTTL DUAL 4-SIT LATCH 
ICsTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IC 

ICsTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 
ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT ANC GATE 
ICSTTL DUAL 4-8IT LATCH 

ICSTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 
ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 
ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 



Mfr 
Code 



28480 
01295 
28480 
01295 
01295 

01295 
01295 
01295 
01295 
28480 

28480 
01295 
04713 
01295 
28480 

28480 
01295 
04713 
04713 
2B4B0 

28460 
01295 
01295 
01295 
28480 

04713 
01295 
28480 
28480 
04713 

01295 
07263 
28480 
26480 
07263 

28480 
07263 
01295 
28480 
28480 



012 95 
07263 

01295 
28480 
28480 



Mfr Part Number 



1820-0372 

SN74H30N 

1820-0205 

SN74H40N 

SN74H52N 

SN74H52N 

SN74H52N 

SN74H74N 

SN35431 

1620-0759 

1820-0205 

SN7486N 

MC3026P 

SN35431 

1620-0759 

1820-0759 

SN74H10N 

MC4002P 

HC4002P 

1820-0205 

1820-0372 

SN35431 

SN35431 

SN35431 

1820-0759 

HC4002P 

SN35431 

1820-0205 

1820-0759 

MC4006P 

SN74191N 

U6N930859X 

1820-0759 

1820-0755 

U6N930859X 

1820-0759 

U6N930859X 

SN74191N 

1820-0759 

1820-0755 



28480 


1820-0759 


01295 


SN74191N 


07263 


U6N930859X 


01295 


SN741S1N 


07263 


U6N930859X 


28480 


1820-0205 


28480 


1820-0759 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74181N 


28480 


1820-0759 


01295 


SN74150N 


07263 


U6N930859X 


28480 


1820-0759 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74182N 


28480 


1820-0759 


07263 


U6N930859X 


01295 


SN74191N 


07263 


U6N930859X 


284B0 


1320-0759 


28480 


1820-0755 


234eo 


IS2O-0759 


07 263 


U6N930859X 


01295 


SN74191N 


28480 


1820-0759 


28480 


1820-0755 


01295 


SN74181N 


28480 


1820-0759 


01295 


SN74H21N 


07263 


U6N930859X 



SN 74181 N 

U6N930859X 

SN74191N 

1820-0759 

1820-0759 
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Table 2-34. Disc Controller Processor PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



U191 
U193 
U194 
U195 
U197 

U196 
U199 
Yl 



HP Part Number 



1820-0545 
1820-0742 
1820-0759 
1820-0755 
1820-0742 

1B20-0759 
1320-0742 
0410-3452 



Qty 



Description 



ICsTTL SYNC 4-BIT UP-OOMN COUNTER 

ICsTTL DUAL 4-8IT LATCH 

ICsTTL LQW-POMER 8-BIT RECEIVER 

IC 

ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 

IC:TTL LOU-POHER 8-BIT RECEIVER 
ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 
CRYSTALsOUARTZ 10 HH 



Mfr 
Code 



01295 
07263 
28480 
28480 
07263 

28480 
07263 
28480 



Mfr Part Number 



SN74191N 

U6N930859X 

1820-0759 

1S20-0755 

U6N930859X 

1B20-0759 

U6N930859X 

0410-0452 
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Figure 2-33. Disc Controller Processor PCA, Parts Location Diagram 
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3000 



Table 2-35. Disc Memory Controller PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



Cl 

C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Cll 

C12 
C13 
C14 
C15 
C16 

C17 
C18 
C19 
C20 
C21 

C22 
C23 
C24 
C25 
C26 

C2T 

C28 
C29 
C30 
C31 

C32 
C48 
C49 
C50 
C51 

CS2 
C53 
C54 
C55 
C56 

C57 
C58 
C59 

Cet) 
C61 

C62 
C63 
C64 
C65 
C66 

C67 
C68 
C69 
C70 
C71 

C72 
C73 
C74 
C75 
C76 

C77 

RI 

R2 

R3 

R4 

R5 
R6 
R7 
R8 
R9 



HP Part Number 



30203-60001 



0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2202 

0160-2055 
0160-2202 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2204 
0160-2055 
0160-2199 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-220* 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2204 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0698-3155 
0757-0279 
0757-0279 
0698-3155 

0698-4421 
0757-0280 
0698-3155 
0757-0401 
1810-0125 



Qty 



Description 



DISC MEMORY CONTROLLER PCA 



CsFXD CER 0.01 OF +80-20* 100VDCM 

C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CjFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD MICA 75 PF 5* 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 
C:FXD MIC* 75 PF 5* 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXO CER 0.01 Uf +80-20* 1O0VDCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 

CsFXD MICA 100PF 5* 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
CsFXD MICA 30 PF 5* 300VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 
CsFXD MICA 100PF 5* 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-201 100VDCM 
CSFXO MICA 100PF S* 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 
RsFXD NET FLM 4.64K OHM 1* 1/8U 
RsFXO MET FLM 3.16K OHM IX 1/8* 
RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8H 
RsFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8H 

RsFXD FLM 249 OHM 1* 1/8H 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/BW 
RESISTIVE NETM0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15N 



Mfr 
Code 



56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
28480 

56289 
2S48C 
56289 
56289 
562B9 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 

56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

72136 

56289 
28480 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
72136 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
72136 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
28480 
28480 
28480 
2848C 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 



Mfr Part Number 



30203-60001 



C023F101F103ZS22-COH 

CC23F101F103ZS22-CDH 
C023F 10 1F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-COH 
0160-2202 

C023F101F103ZS22-CDH 
0160-2202 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F 10 1F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F1Q1F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
CC23F 101F 103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 

R0M15F101J3C 

C023F101F103ZS22-COH 

0160-2199 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

ROM15F101J3C 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
RDM15F101J3C 

C023F101F103ZS22-CDH 
CC23F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F1C3ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 

C023F101F103ZS22-CDH 

0698-3155 

0757-0279 

0757-0279 

0698-3155 

0698-4421 
0757-0280 
0698-3155 
0757-0401 
1810-0125 



2-126 



3000 
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Table 2-35. Disc Memory Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


RIO 


1810-0125 




RESISTIVE NETH0RKS7 X 4.7K OHM 5X 0.15M 


28480 


1810-0125 


Rll 


0757-0442 


2 


R:FXD MET FLM 10. OK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0442 


R12 


0757-0442 




R:FXO MET FLM 10. OK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0442 


R13 


0698-3155 




R:FXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8U 


28480 


0698-3155 


R14 


0698-3155 




R:FXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3155 


U25 


1820-0844 


1 


ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U27 


1820-0301 


3 


IC:TTL OUAO BI-STA8LE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U31 


1820-0715 


7 


ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U32 


1820-0205 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U33 


1820-0068 


2 


ICsTTL TRIPLE 3-INPUT POS NAND GATE 


12040 


SN7410N 


034 


1820-0077 


7 


ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U35 


1820-0205 




ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U36 


1820-0239 


1 


ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U37 


1820-0782 


2 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


01295 


SN7427N 


U38 


1820-0077 




ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U41 


1820-0077 




IC:TTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U42 


1820-0054 


5 


IC:TTL QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN740CN 


U43 


1820-0141 


6 


ICsTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U44 


1820-0424 


2 


ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U45 


1820-0370 


4 


ICsTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U46 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U47 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U4S 


1820-0686 


1 


ICsTTL SCHQTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 


01295 


SN74S11N 


U51 


1820-0174 


2 


IC:TTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U52 


1820-0328 


4 


ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN7402N 


U53 


1820-0054 




IC:TTL QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN7400N 


U54 


1820-0372 


3 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-C372 


U55 


1820-0328 




ICSTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN7402N 


U56 


1820-0374 


2 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U57 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U58 


1820-0761 


2 


ICSTTL DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U61 


1820-0372 




ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U62 


1820-0054 




ICSTTL QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U63 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U64 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U65 


1820-0174 




ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U66 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U67 


1820-0214 


1 


ICsTTL BCD TO DEC. DECODER 


01295 


SN7442N 


U68 


1820-0760 


1 


ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U76 


1820-0371 


2 


ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


U77 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U78 


1820-0759 


2 


ICSTTL LOtf-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


UB6 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U87 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U88 


1820-0759 




ICsTTL LOU-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U96 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U97 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U106 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74HO0N 


U107 


1820-0373 


1 


ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H20N 


Ulll 


1820-0437 


2 


ICsTTL QUAD D F/F 


04713 


MC4015P 


U112 


1820-0437 




ICSTTL QUAO D F/F 


04713 


MC4015P 


(J 113 


1820-07B2 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


01295 


SN7427N 


U114 


1820-0617 


1 


ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 


U115 


1820-0610 


1 


ICsTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U116 


1820-0301 




ICsTTL QUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U117 


1820-0077 




ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U118 


1820-0515 


2 


ICsTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULT 1 


07263 


U7B960259X 


U121 


1820-0376 


1 


ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U122 


1820-0374 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U123 


1820-0515 




ICSTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULTI 


07263 


U7B960259X 


U124 


1820-0328 




ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


04713 


SN74Q2N 


U125 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


U126 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U127 


1820-0068 




ICSTTL TRIPLE 3-INPUT POS NAND GATE 


12040 


SN7410N 


U128 


1820-0761 




ICsTTL DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U131 


1820-0054 




ICsTTL QUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN7400N 


U132 


1820-0205 




ICsTTL QUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U133 


1B20-0301 




ICsTTL QUAO BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U134 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U135 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


284S0 


1620-0372 


U136 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U137 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U141 


1820-0231 


2 


ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U142 


1820-0231 




ICsTTL 4-BIT SYNC BINARY COUNTER 


07263 


U6B931659X 


U143 


1820-0077 




ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 



2-127 
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3000 



Table 2-35. Disc Memory Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



UI44 
U145 
U146 
H6 



1820-0054 
182O-071S 
1820-0328 
8159-0005 



ICsTTL QUAD 2-INPT NANO GATE 
ICsTTL DIGITAL Hl-SPEED J-K F/F 
IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 
JUMPER WIRE 



01295 
01295 
04713 

28480 



SN7400N 
SN74H106N 
SN7402N 
8159-0005 



2-128 
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Figure 2-34. Disc Memory Controller PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-36. Else Memory Data PCA. Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30203-60002 


i 


DISC MEMORY DATA i PCAl 


28480 


30203-60002 


Cl 


0160-2143 


19 


C:FXD CER 2000 PF +80-20* 1000V0CH 


91418 


TYPE B 


C2 


0160-2143 




C:FXO CER 2000 PF +80-20* lOOOVDCt* 


91418 


TYPE B 


C3 


0160-2055 


38 


CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F 10 IF 103ZS22-C0H 


C4 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C5 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CN 


56285 


C023F101F103ZS22-CDH 


C7 


0160-2143 




CsFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VDCH 


91418 


TYPE 8 


C8 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F 101F 103ZS22-C0H 


CIO 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F 101F 1 03ZS22-CDH 


Cll 


0160-2143 




C:FX0 CER 2000 PF +80-20* 1000VDCH 


91418 


TYPE B 


C12 


0160-2143 




C:fXI) CER 2000 PF +80-20* 1000VDCH 


91418 


TYPE B 


C13 


0160-2143 




CsFXD CER 2000 PF +80-20* 1000VOCM 


91418 


TYPE B 


C14 


0160-2143 




C:FXO CER 2000 PF +80-20* 1000VDCM 


91418 


TYPE B 


C15 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56269 


C023F101F103ZS22-C0H 


C16 


0160-2143 




CSFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VOCH 


91416 


TYPE B 


C17 


0160-2143 




C:FX0 CER 2000 PF +80-20* 1000VDCM 


91418 


TYPE B 


CIS 


0160-2143 




CsFXD CER 2000 PF +80- ZO* 1000V0CM 


91418 


TYPE 8 


C19 


0160-2143 




CSFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VDCU 


91418 


TYPE 8 


C20 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F 10 IF 103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C22 


0160-2143 




CSFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VDCH 


91418 


TYPE B 


C23 


0160-2143 




CsFXD CER 2000 PF +80-20* 1OOOV0CM 


91418 


TYPE a 


C24 


0160-2143 




CSFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VOCU 


91418 


TYPE B 


C25 


0160-2143 




CsFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VDCH 


91418 


TYPE B 


C26 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C27 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C28 


0160-2143 




CsFXO CER 2000 PF +80-20* 1000V0CW 


91418 


TYPE B 


C29 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C30 


0160-2143 




CsFXD CER 2000 PF +80-20* 1000VDCM 


91418 


TYPE B 


C31 


0160-2143 




CsFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VDCW 


91418 


TYPE B 


C32 


0160-2143 




CsFXO CER 2000 PF +80-20* 1000VOCW 


91418 


TYPE B 


C33 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C34 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C35 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C36 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 1O0V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C37 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C38 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C39 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C40 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C41 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C42 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C43 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F1C3ZS22-C0H 


C45 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C46 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C47 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C48 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C49 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56285 


C023F101F103ZS22-CDH 


C50 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C51 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


5628 9 


C023F101F103ZS22-COH 


C52 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


5628 S 


C023F101F1C3ZS22-CDH 


C53 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56285 


C023F101F103ZS22-CDH 


C54 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C5S 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


CR1 


1902-0624 


1 


OIODEsZENER 3.6V 10* 


12040 


LM103 3.6V 


Ql 


1854-0477 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N2222A 


Rl 


0698-3439 




RsFXD MET FLM 178 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3439 


R2 


0757-0401 




RsFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0401 


R3 


0698-3441 




RSFXD MET FLM 215 OHM 1* 1/8M 


28480 


0698-3441 


R4 


0757-0397 




RsFXD MET FLM 68.1 OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0397 


R5 


0757-0180 




RsFXD MET FLM 31.6 OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-C180 


R6 


0698-3432 




RsFXD MET FLM 26.1 OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3432 


R7 


1810-0125 


5 


RESISTIVE NETH0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15M 


28480 


1810-0125 


R8 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15H 


28480 


1810-0125 


R9 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15M 


28480 


1810-0125 


RIO 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15M 


28480 


1810-0125 


Rll 


1810-0125 




RESISTIVE NETM0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


Ull 


1820-0424 


3 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U13 


1820-0071 


2 


ICSTTL DUAL 4-INPUT NAND BUFFER 


0129 5 


SN7440N 


U14 


1820-0721 


10 


ICSTTL DUAL OIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 



2-130 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-36. Disc Memory Data PCA. Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



U17 
U18 
U21 
U22 
U23 

U24 
U25 
U26 
U27 
U28 

U31 
U32 
U33 
U34 
U35 

U36 
U37 
U38 
U41 
U42 



U106 

uioa 

U112 
U113 
UH7 

U118 
U121 
U122 
U123 
U125 

U126 
U127 
U128 
U131 
U132 

U133 
U135 
U136 
U137 
U138 

U141 
U142 
U143 
U145 
U14* 



1820-0538 
1820-0836 
1820-0720 
1820-0376 
1820-0721 

1820-0424 
1820-0839 
1820-0071 
1820-0617 
1820-0836 

1820-0721 
1820-0721 
1820-0721 
1820-0721 
1820-0788 

1820-0538 
1820-0617 
1820-0836 

1620-0780 
1820-0780 



U43 


1820-0780 


U44 


1820-0780 


U45 


1820-0788 


U48 


1820-0836 


U51 


1820-0721 


U52 


1820-0721 


U53 


1820-0721 


U54 


1820-0721 


U55 


1820-0610 


U58 


1820-0836 


U61 


1820-0780 


U62 


1820-0780 


U63 


1820-0780 


U64 


1820-0780 


U65 


1820-0610 


U66 


1820-0617 


U71 


1820-0765 


U74 


1820- 0610 


U75 


1820-0610 


U81 


1820-0765 


UB2 


1820-0610 


U83 


1820-0765 


U84 


1820-0610 


U85 


1820-0610 


U86 


1820-0742 


U88 


1820-0742 


U91 


1820-0301 


U95 


1820-0054 


U102 


1820-0424 


U103 


1820-0610 



1820-0742 
1820-0742 
1820-0068 
1820-0765 
1820-0437 

1820-0437 
1820-0706 
1820-0545 
1820-0301 
1820-0760 

1820-0761 
1820-0437 
1820-0437 
1820-0706 
1820-0545 

1820-0250 
1820-0756 
1820-0706 
1820-0760 
1820-0759 

1820-0706 
1820-0545 
1820-0788 
1820-0756 
1820-0706 



Qty 



Description 



ICsTTL QUAD 2-INPT NAND SUFFER 
IC:TTL DUAL 4-BIT PARITY TREE 
ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 
IC:TTL HS DUAL 4-INPT NAND BUFFER 
IC:TTL DUAL DIFFERENT- LINE RECEIVER 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

IC:TTL QUAD O-TYPE F/F 

IC:TTL DUAL 4-INPUT NANO BUFFER 

ICtTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 

ICsTTL DUAL 4-BIT PARITY TREE 

ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 

ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 

ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 

ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 

ICsTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 

ICsTTL OUAD 2-INPT NANO BUFFER 
ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 
ICsTTL DUAL 4-BIT PARITY TREE 
ICSTTL TRI-STATE OUAD LINE DRIVER 
ICSTTL TRI-STATE QUAO LINE DRIVER 

ICsTTL TRI-STATE QUAO LINE DRIVER 

ICSTTL TRI-STATE QUAO LINE DRIVER 

ICSTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 

ICSTTL OUAl 4-BIT PARITY TREE 

ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 

ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 
ICsTTL OUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 
ICSTTL OUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 
ICSTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
ICSTTL OUAL 4-BIT PARITY TREE 

ICSTTL TRI-STATE QUAD LINE DRIVER 
ICSTTL TRI-STATE QUAD LINE DRIVER 
ICSTTL TRI-STATE QUAD LINE DRIVER 
ICSTTL TRI-STATE QUAD LINE DRIVER 
ICSTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 

ICSTTL QUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 
ICSTTL 4-BIT BINARY COUNTER 
ICsTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
ICSTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
ICsTTL 4-BIT BINARY COUNTER 

ICsTTL OUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
ICSTTL 4-BIT BINARY COUNTER 
ICsTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
ICSTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 

ICsTTL QUAO BI-STABLE O-LATCH 

ICSTTL QUAD 2-INPT NANO GATE 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICsTTL TRIPLE 3-INPUT POS NAND GATE 

ICSTTL 4-BIT BINARY COUNTER 

ICsTTL QUAO D F/F 

ICSTTL QUAD D F/F 
ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-OQHN COUNTER 
ICSTTL QUAO BI-STABLE D-LATCH 
ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 

ICsTTL DIGITAL 

ICSTTL QUAD F/F 

ICsTTL QUAO D F/F 

ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 

ICSTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 

INTEGRATED CIRCUITsTTL 6 BIT COMP 
ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICSTTL LOM-PONER 8-BIT RECEIVER 

ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
ICSTTL SYNC 4-BIT UP-OOHN COUNTER 
ICSTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP KITH CLEAR 
ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 
ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 



Mfr 
Code 



01295 
04713 
2848C 
01295 
12040 

04713 
01295 
01295 
04713 

04713 

12040 
12040 
12040 
12040 
01295 

01295 
04713 
04713 
28480 
2848 

28480 
28480 
01295 
04713 
12040 

12040 
12040 
12040 
07263 
04713 

28480 
28480 
28480 
28480 
07263 

04713 
01295 
07263 
07263 
01295 

07263 
01295 
07263 
07263 
07263 

07263 
01295 
01295 
04713 
07263 

07263 
07263 
12040 
01295 
04713 

04713 
04713 
01295 
01295 
28480 

28480 
04713 
04713 
04713 
01295 

28480 
28480 
04713 
28480 
28480 

04713 
01295 
01295 
28480 
04713 



Mfr Part Number 



SN7437N 

MC4010P 

1820-0720 

SN74H40N 

DM8820N 

SN74HC4N 
SN74175N 
SN7440N 
MC3022P 

HC401CP 

OH 8 82 ON 
DH882CN 
DM882GN 
DM8820N 
SN35431 

SN7437N 

MC3022P 

MC4010P 

1820-0780 

1820-0780 

1820-0780 

1820-0780 

SN35431 

HC4010P 

DM8820N 

0M882CN 

0M8820N 

0M8820N 

U6B930959X 

MC4010P 

1820-07B0 
1820-0780 
1820-0780 
1820-0780 
U6B930959X 

MC3022P 

SN74197N 

U6B930959X 

U6B930959X 

SN74197N 

U6B930959X 

SN74197N 

U6B930959X 

U6B930959X 

U6N930859X 

U6N930859X 

SN7475N 

SN7400N 

SN74H04N 

U6B930959X 

U6N930859X 

U6N930859X 

SN7410N 

SN74197N 

MC4015P 

MC4015P 

U7B932459X 

SN74191N 

SN7475N 

1820-0760 

1820-0761 

MC4015P 

MC4015P 

U7B93245SX 

SN74191N 

1820-0250 

1820-0756 

U7B932459X 

1820-0760 

1820-0759 

U7B932459X 

SN74191N 

SN35431 

1820-0756 

U7B932459X 



2-131 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-36. Disc Memory Data PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



U147 


1820-OT55 


U148 


1820-0755 


U151 


1820-0141 


U152 


1820-0538 


U153 


1820-0506 


U157 


1820-0760 


U158 


1820-0759 


U161 


1820-0835 


U162 


1820-0835 


U164 


1820-0506 


U167 


1820-0755 


U168 


1820-0755 



HP Part Number 



Qty 



Description 



IC 

IC 

IC:TTL QUAD 2-INPT AND GATE 

IC:TTL QUAD 2-INPT NANO BUFFER 

IC:0IGITAL 2-INPT, 4-BIT MULTIPLEXER 

IC:TTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
IC:TTL 2-INPT 4-BIT OIGITAL MULTIPLIER 
IC:TTL 2-INPT 4-BIT DIGITAL MULTIPLIER 
ICsDIGITAL 2-INPT, 4-BIT MULTIPLEXER 

IC 

IC 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 


04713 


MC3001P 


01295 


SN7437N 


18324 


N82668 


28480 


1820-0760 


28460 


1820-0759 


18324 


N8267B 


18324 


N8267B 


18324 


N8266B 


28480 


1820-0755 


28480 


1820-0755 



-132 
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Figure 2-35. Disc Memory Data PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-37. Card Reader Interface PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30206-60001 


i 


CARD READER INTERFACE PCA 


28480 


30206-60001 


CI 


0160-2055 


46 


CsFXO 


CER 0.01 UF 1-80-201 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C2 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F 101F103ZS22-CDH 


C3 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C4 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C5 


0160-2204 


21 


CsFXD 


MICA 1O0PF 51 


72136 


RDM15F101J3C 


C6 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


CT 


0160-2055 




C:FXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C8 


0160-3457 


21 


C:FXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C9 


0160-3457 




C:FX0 


DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 


56289 


C067F251F202KS22-COH 


CIO 


0160-2204 




CSFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


Cll 


0160-2204 




C:FX0 


MICA 100PF 5* 


72136 


ROM15F101J3C 


C12 


0160-2204 




CSFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C13 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C14 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C15 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C16 


0160-3457 




CSFXO 


01 SC CER 0.002 UF 10* 2S0VDCM 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C17 


0180-0159 


1 


CsFXD 


ELECT 220 UF 20* 10V0CN 


28480 


0180-0159 


C18 


0160-2202 


2 


CSFXO 


MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C19 


0160-2202 




CsFXD 


MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C20 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1C3ZS22-C0H 


C22 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C23 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +60-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C24 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C25 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C26 


0160-2204 




CSFXD 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C27 


0160-2204 




CSFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C28 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCU 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C29 


0160-3457 




CsFXO 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C30 


0160-2204 




CsFXD 


MICA 100PF 5* 


72136 


R0M15F101J3C 


C31 


0160-2204 




CsFXD 


MICA 100PF 5( 


72136 


RDM15F101J3C 


C32 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C33 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C34 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCM 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C35 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F1C1J3C 


C36 


0160-2204 




CsFXD 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C37 


0160-3457 




CsFXO 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C38 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C39 


0160-2204 




CSFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C40 


0160-2204 




CsFXD 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C41 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C42 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCH 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C43 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CM 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C48 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1G3ZS22-CDH 


C49 


0160-2204 




CsFXD 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C50 


0160-2204 




CSFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C51 


0160-3457 




CsFXO 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCU 


56289 


C067F251F202KS22-C0H 


C52 


160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C53 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15FIC1J3C 


C54 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C55 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C56 


0160-3457 




CsFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


562B9 


C067F251F202KS22-C0H 


C57 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CH 


56285 


CQ67F251F202KS22-CDH 


C58 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C59 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDH15F101J3C 


C60 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


56289 


C067F251F20ZKS22-CDH 


C61 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250V0CW 


56289 


C067F251F202KS22-COH 


C62 


0160-2204 




CsFXO 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C63 


0160-2204 




CsFXD 


MICA 100PF 5* 


72136 


RDM15F101J3C 


C64 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C65 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 250VDCW 


56289 


C067F251F202KS22-CDH 


C66 


0160-3457 




CSFXD 


DISC CER 0.002 UF 10* 2S0VDCH 


56269 


C067F251F202KS22-CDH 


C67 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


C023F101F103ZS22-CDH 


C68 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C69 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C70 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C71 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VUCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C72 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C73 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023FU1F103ZS22-CDH 


C74 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


C75 


0150-0121 


7 


CSFXD 


CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 


56285 


5C50BIS-CHL 


C76 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C77 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 
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Table 2-37. Card Reader Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


C78 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C79 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


5628S 


C023F101F103ZS22-CDH 


C80 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C81 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C82 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C83 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


C84 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C85 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


CS6 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 


56289 


5C50BIS-CML 


C8T 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F 101F103ZS22-CDH 


C88 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C89 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C90 


160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C91 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C92 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F 101F 103ZS22-CDH 


C93 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C94 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 5QVDCW 


56289 


5C508IS-CML 


C95 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C96 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C97 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C98 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C99 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C100 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C101 


0150-0121 




CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C102 


0160-0127 


2 


CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 


56289 


5C13CS-CML 


C106 


0150-0121 




C:FXD CER 0.1 UF +80-204 50VDCW 


56289 


5C50BIS-CML 


C103 


0180-0229 


2 


CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C104 


0160-0127 




CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCH 


56289 


5C13CS-CML 


C105 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCU 


28480 


0180-0229 


cm 


1901-0081 


1 


DIODEsSILICON 50 VOLTS WORKING 


07263 


F01415 


Rl 


0698-0084 


1 


RSFXD MET FLH 2.15K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-0084 


R2 


0757-0280 


3 


RsFXD MET FLH IK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0280 


R3 


0757-0442 


1 


RSFXO MET FLH 10.0K OHM 1* 1/SW 


28480 


0757-0442 


R4 


0698-3155 


5 


RsFXO MET FLH 4.64K OHM 1* 1/SM 


28480 


0698-3155 


R5 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM IS 1/8H 


28480 


0698-3155 


R6 


0757-0279 


2 


RSFXO MET FLM 3.16K OHM IS 1/8H 


28480 


0757-0279 


R7 


0757-0279 




RSFXD MET FLH 3.16K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0279 


R8 


0698-3155 




RsFXD MET FLH 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R9 


0698-4421 


1 


RSFXO FLM 249 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-4421 


RIO 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


Rll 


1810-0125 


6 


RESISTIVE NETWORKS? X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-C125 


R12 


1810-0055 


1 


RESISTIVE NETWORKS 8 ALL 10K OHM 5* 


28480 


1810-0055 


R13 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R14 


0757-0427 


1 


RsFXD MET FLM 1.5K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C427 


R15 


0698-3153 


1 


RsFXD MET FLM 3.83K OHM 1* 1/8W 


28480 


C698-3153 


R16 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS? X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R17 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R18 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R19 


0698-3155 




RsFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3155 


R20 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R21 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS? X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


R23 


0757-0 280 




RIFXD MET FLM IK OHM 11 1/8W 


28l|80 


0757-0280 


R22 


1810-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0125 


U13 


1820-0720 


2 


ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


2848C 


1820-0720 


U14 


1820-0207 


I 


ICsTTL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR 


28480 


1820-0207 


U21 


1820-0720 




ICsTTL DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER 


2848C 


1820-0720 


U22 


1820-0721 


11 


ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DH8820N 


U15 


1820-0207 




ic:ttl monstable multivibrator 


28^80 


1820-0207 


U23 


1820-0174 


7 


ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U24 


1820-0715 


7 


ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U31 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DH882CN 


U32 


1820-0721 




ICsTTL OUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


0M8820N 


U33 


1820-0239 


2 


ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-C239 


1/34 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEB J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U35 


1820-0141 


10 


ICsTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U36 


1820-0141 




ICSTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U37 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U38 


1820-0844 


1 


ICsTTL OUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U41 


1820-0721 




ICsTTL OUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DH8820N 


U42 


1820-0721 




ICsTTL DUAL 01FFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


OM8820N 


U43 


1820-0174 




ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U44 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL Hl-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U45 


1820-0372 


2 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U46 


1820-0301 


1 


ICSTTL QUAO 8I-STA8LE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U47 


1820^0077 


2 


ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U48 


1820-0689 


1 


IC 


28480 


1820-0689 


U51 


1820-0721 




ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM882CN 


U52 


1820-0721 




ICsTTL OUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM882 ON 



2-135 
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Table 2-37. Card Reader Interface PCA Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U53 


1820-01*1 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


HC3001P 


U55 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


US6 


1820-0424 


3 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U57 


1820-0371 


1 


ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


0129S 


SN74H10N 


U58 


1820-0077 




ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U61 


1820-0721 




ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


OM8820N 


U62 


1820-0721 




ICsTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U63 


1620-0054 


4 


IC:TTL QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U66 


1B20-0071 


2 


ICsTTL DUAL 4-INPUT NAND BUFFER 


01295 


SN7440N 


U67 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U68 


1820-0370 


1 


ICSTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74HC0N 


U71 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM882CN 


U72 


1820-0721 




ICSTTL DUAL DIFFERENT. LINE RECEIVER 


12040 


DM8820N 


U73 


1820-0610 


9 


ICSTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U75 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U76 


1820-0900 


1 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0900 


U77 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U78 


1820-0761 


1 


ICsTTL DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U81 


1820-0054 




ICsTTL QUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U82 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U83 


1820-0076 


2 


ICSTTL DUAL J-K F/F W/PRESET CLOCK 


01295 


SN7476N 


U85 


1820-0174 




ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U86 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U87 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U88 


1820-0759 


2 


ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U91 


1820-0205 


2 


ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U92 


1818-2102 


1 


ICSRON 


28480 


1818-2102 


U93 


1820-0174 




ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U95 


1820-0239 




ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U96 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U97 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U101 


1820-0084 


2 


ICsTTL 4W 2-INPT ANO/OR GATE 


01295 


SN7453N 


U103 


1820-0174 




ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U105 


1820-0054 




ICsTTL QUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN7400N 


U106 


1820-0374 


1 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 


U107 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


Ulll 


1820-0282 


1 


ICSTTL QUAO 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 


U112 


1820-0616 


4 


ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U113 


1820-0437 


6 


ICsTTL QUAD D F/F 


04713 


MC4015P 


U115 


1820-0782 


1 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


01295 


SN7427N 


U116 


1820-0054 




ICsTTL QUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN7400N 


UH7 


1820-0491 


1 


ICsTTL BCD/DEC. DECODER/DRIVER 


01295 


SN74145N 


U118 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U121 


1820-0084 




ICsTTL 4W 2-INPT AND/OR GATE 


01295 


SN7453N 


U122 


1820-0174 




ICsTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U123 


1820-0437 




ICSTTL QUAD D F/F 


04713 


MC4015P 


U125 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U126 


1820-0076 




ICSTTL OUAL J-K F/F W/PRESET CLOCK 


01295 


SN7476N 


U128 


1820-0760 


4 


ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U131 


1820-0071 




ICSTTL OUAL 4-INPUT NAND BUFFER 


01295 


SN7440N 


U132 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U133 


1820-0437 




ICsTTL QUAD D F/F 


04713 


MC4015P 


U134 


1820-0610 




ICsTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U135 


1820-0610 




ICSTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U136 


1820-0756 


4 


ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U137 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U138 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U141 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U142 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 


U143 


1820-0437 




ICSTTL QUAD F/F 


04713 


MC4015P 


U144 


1820-0610 




ICSTTL OUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U145 


1820-0610 




ICSTTL OUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U146 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-C756 


U147 


1820-0755 


2 


IC 


28480 


1820-0755 


U148 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U151 


1820-0205 




ICSTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U152 


1820-0174 




ICSTTL HEX INVERTER 


01295 


SN7404N 


U153 


1820-0437 




ICsTTL QUAO D F/F 


04713 


MC4015P 


U154 


1820-0610 




ICsTTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U155 


1820-0610 




ICsTTL OUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 


07263 


U6B930959X 


U1S6 


1820-0706 


2 


ICSOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U157 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U1S8 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U161 


1820-0141 




ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U162 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


U78932259X 
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Table 2-37. Card Reader Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



U163 
U164 
U165 
U167 
U168 



1820-0437 
1820-0610 
1820-0610 
1820-0706 
1820-0760 



IC:TTL QUAD D F/F 
IC:TTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
IC=TTL DUAL 4-UNPT MULTIPLEXER 
IC:DIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 
IC=TTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 



JUMPER MIRE 



04713 
07263 
07263 
04713 
28480 



MC4015P 

U6B93C959X 

U6B930959X 

U7B932459X 

1820-0760 
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Figure 2-36. Card Reader Interface PCA, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-38. Cartridge Disc Controller PCA Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



Cl 
C2 
C3 
C4 

C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

CIO 
Cll 
C12 
C13 
C14 

C15 
C16 
C17 
CIS 
C19 

C20 
C21 
C22 
C23 
C24 

C25 
C26 

C27 
C28 

C30 

C31 
C32 

C33 
C34 
C35 

C36 
C37 

C38 
C39 
C40 

C41 
C42 
C43 
C44 
C45 

C46 
C47 

C48 
C49 
C50 

C51 
C52 
C53 
C54 
C55 

C56 
C57 
C58 
C59 
C60 

C6I 
E62 
C63 
C64 
C6S 

C67 
C68 
C69 
C70 
C71 

C72 
C73 
C74 
C75 
C76 



30210-60001 

0160-2204 

0121-0046 

0150-0121 

0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0150-0121 
0150^0121 
0150-0121 

0160-2055 
0150-0121 
0150-0121 
0160-2055 
0160-2055 

0180-0197 
0160-0161 
0160-0161 
0160-0938 
0160-2055 

0150-0121 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-0300 

0160-2198 
0150-0121 
0160-2055 
0160-2202 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2202 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-0938 
0160-0938 

0160-0938 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

C16C-20S5 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 



1 
1 
1 
8 
64 



CARTRIDGE DISC CONTROLLER PCA 

CSFXD MICA 100PF 5* 

C:VARI CER 9-35 PF 

CsFXO CER 0.1 UF +80-20* SOVDCW 

CsFXO CER 0.01 UF +80-201 100VOCH 

C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CM 
CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCK 
CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 5OV0CW 

C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
C:FXD CER 0.1 UF +80-20* 50VOCU 
C:FXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CH 
C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 

CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 
C:FXD MY 0.01 UF 10* 200VDCW 
C:FXO MY 0.01 UF 10* 200VDCH 
CsFXO MICA 1000 PF 5* 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50V0CU 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 10OV0CW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD MY 0.0027 UF 200VDCH 

CsFXO MICA 20 PF 5* 

CSFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXD MICA 75 PF 5* 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CSFXD MICA 75 PF 5* 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCN 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXO CER 0J01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CSFXO MICA 1000 PF 5* 
CsFXO MICA 1000 PF 5* 

CsFXO MICA 1000 PF 5* 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100YDCM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVDCU 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXO CER 0-01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* lOOVOCH 



28480 
72136 
28480 
56285 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
5628S 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
72136 
56289 

56289 
5628S 
56289 
56289 
56289 

72136 
56289 
56289 
2848C 
56289 

56289 
28480 
56289 
56289 
56289 

56289 
56285 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
72136 
72136 

72136 

56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56285 
56289 
56289 
56285 

56289 
56289 
56285 
56289 
56285 

56289 
56285 
56289 
56285 
56289 

56285 
56285 
56285 
56285 
56285 

56285 
56285 
56285 
56289 
56289 



3O21O-600C1 

R0M15F101J3C 

0121-0046 

5C50BIS-CHL 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-COH 

5C50BIS-CKL 

5C50BIS-CML 

5C50BIS-CML 

C023F101F103ZS22-CDH 

5C50BIS-CML 

5C50BIS-CML 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-COH 

150O225X902OA2-0YS 

192P10352-PTS 

192P10392-PTS 

RDM15E102J1C 

C023F101F103ZS22-CDH 

5C50B1S-CML 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

192P27292-PTS 

ROM15C200J3C 

5C50BIS-CML 

C023F101F103ZS22-COH 

0160-2202 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 

0160-2202 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-COH 
CC23F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F 101F 103ZS22-CDH 

CC23F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-C0H 

RDH15E102J1C 

R0H15E102J1C 

RDM15E102J1C 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F 10 IF103Z S22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
CG23F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F 101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-CQH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 

C023F101F103ZS22-COH 
CC23F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F 10 IF 103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-COH 
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Table 2-38. Cartridge Disc Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


C77 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F 101F 103Z S22-C0H 


C78 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C79 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C80 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


cei 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C82 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CC23F101F103ZS22-C0H 


C83 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C84 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C85 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* UOVDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C86 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C88 


01^0-0196 




C:FXD MICA 150 PF 5% 


72136 


RDM15F151J3C 


C87 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56285 


CO23F1O1F103ZS22-CDH 


CR1 


1902-0029 


i 


DIODE: BREAKDOWN 12.1V 5* 1W 


28480 


1902-0029 


Ql 


1854-0477 


4 


TSTRsSI NPN 


80131 


2N2222A 


Q2 


1854-0477 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N2222A 


Q3 


1854-0477 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N2222A 


84 


1854-0477 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N2222A 


Rl 


0757-0280 


23 


RsFXO NET FLH IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


R2 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0280 


R3 


0757-0416 


9 


RsFXO MET FLH 511 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0416 


R4 


0757-0416 




RsFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8N 


28480 


0757-0416 


R5 


0698-6256 


3 


RsFXO FLM 3.16K OHM 0.1* 1/8W 


28480 


0698-6256 


R6 


0757-0416 




RsFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0416 


R7 


0698-3154 


2 


RsFXO MET FLM 4.22K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3154 


R8 


0757-0416 




RSFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0416 


R9 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C280 


RIO 


0698-3154 




RsFXD MET FLM 4.22K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3154 


Rll 


0757-0416 




RsFXD MET FLM 511 OHM IX l/SW 


28480 


0757-0416 


R12 


0757-0416 




RsFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0416 


R13 


0757-0416 




RsFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0416 


R14 


0698-3446 


2 


RsFXD HET FLH 383 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3446 


R15 


0698-3446 




RsFXO MET FLM 383 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3446 


R16 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* L/BW 


28480 


0757-0280 


R17 


0757-0416 




RsFXD MET FLH 511 OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0416 


R18 


0757-0280 




RSFXD MET FLH IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R19 


0698-3132 


10 


RsFXD FLM 261 OHM 1* 1/8U 


2848C 


0698-3132 


R20 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3132 


R21 


0698-3132 




RsFXO FLH 261 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3132 


R22 


0698-3132 




RsFXO FLM 261 OHM 1* 1/8M 


28480 


0698-3132 


R23 


0698-3132 




RsFXD FLM 261 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3132 


R24 


0698-3132 




RSFXO FLH 261 OHN 1* 1/8H 


28480 


0698-3132 


R25 


0698-3132 




RsFXD FLM 261 OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-313Z 


R26 


0698-3132 




RSFXD FLH 261 OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3132 


R27 


0698-3132 




RSFXD FLM 261 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3132 


R28 


0698-3132 




RsFXO FLH 261 OHM 1* l/SW 


28480 


0698-3132 


R29 


0757-0458 


1 


RsFXD MET FLM 51. IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C458 


R30 


0698-6256 




RsFXD FLM 3.16K OHM 0.1* 1/8H 


28480 


0698-6256 


R31 


0757-0438 


1 


RsFXD MET FLM 5. UK OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-0438 


R32 


0698-3440 


I 


RsFXO MET FLM 196 OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3440 


R33 


0698-3447 


10 


RsFXO MET FLM 422 OHN 1* 1/8W 


28480 


0698-3447 


R34 


0698-3447 




RSFXD HET FLM 422 OHM 1* 1/8M 


28480 


0698-3447 


R35 


0698-3447 




RSFXD HET FLM 422 OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3447 


R36 


0698-3447 




RsFXD MET FLH 422 OHM 1* 1/8M 


28480 


0698-3447 


R37 


0698-3447 




RsFXD MET FLM 422 OHM IX l/SW 


28480 


0698-3447 


R38 


0698-3447 




RSFXD MET FLH 422 OHM IX 1/8M 


2848C 


0698-3447 


R39 


0698-3447 




RsFXD MET FLM 422 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3447 


R40 


0698-3447 




RsFXD HET FLM 422 OHM 1* 1/8U 


28480 


0698-3447 


R41 


0698-3447 




RSFXD MET FLM 422 OHM 1* 1/8* 


28480 


0698-3447 


R42 


0698-3447 




RsFXD HET FLH 422 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3447 


R43 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R44 


0757-0280 




RsFXD MET FLH IK OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-0280 


R45 


0698-6256 




RsFXD FLH 3.16K OHH 0.1X 1/8H 


28480 


0698-6256 


R46 


0757-1002 




RSFXD MET FLM 61.9 OHM 1* 1/2W 


28480 


0757-10C2 


R47 


0757-0401 




RsFXD MET FLH 100 OHM 1* 1/8M 


28480 


0757-04C1 


R48 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0260 


R49 


0757-0346 




RsFXD MET FLM 10 OHH IX 1/8W 


28480 


0757-0346 


R50 


0698-0084 




RsFXD MET FLM 2.15K OHM 1* 1/8M 


28480 


0698-0084 


R51 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R52 


0757-0403 




RsFXD HET FLM 121 OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0403 


R53 


0757-0416 




RSFXD MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0416 


R54 


0757-0290 




RSFXO MET FLM 6.19K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C290 


R55 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R56 


075'»-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R57 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R58 


0757-0417 


2 


RsFXO MET FLH S62 OHM IX 1/8W 


28480 


0757-C417 


R59 


0757-0398 


2 


RsFXO MET FLK 75 OHM 1* 1/8W 


2848C 


0757-C39B 
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Table 2-38. Cartridge Disc Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



R60 
R61 
R62 
R63 
R64 

R65 
R66 
R67 
R68 
R69 

R70 
R71 
R72 
R74 
R75 

R76 
R77 
R78 
R79 
R80 
RS'-i 
R81 
R82 
R83 
U14 
U18 

U27 
U28 
U33 
U34 
U35 

U37 

U38 
U43 
U44 
U45 

U47 

U48 
U53 
U55 
U57 

U58 
U61 
U62 
U63 
U64 

U65 
U67 
U68 
U71 
U72 

U73 
U74 
U75 
U77 
U78 

U82 
U83 
U84 
U87 
U88 

U91 
U92 
U93 
U94 
U95 

U96 

U97 

U98 

U101 

U102 

U103 
U104 
U105 
U106 
U107 



HP Part Number 



0757-0398 
0757-0417 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

1810-0030 
1810-0030 
0757-0280 
1810-0030 
1810-0030 

0757-0280 
0698-3442 
1810-0030 
1810-0030 
0757-0280 

0757-0280 
1810-0030 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0030 
0757-01*03 
0757-0280 
1810-0030 
0757-0280 
1826-0047 
1820-0424 

1820-0301 
1820-0077 
1820-0077 
1820-0282 
1820-0715 

1820-0141 
1820-0686 
1820-0515 
1820-0515 
1820-0370 

1820-0371 
1820-0844 
1820-0077 
1820-0424 
1820-0424 

1820-0370 
1820-0368 
1820-0613 
1820-0141 
1820-0373 

1820-0616 
1820-0372 
1820-0141 
1820-0726 
1820-0613 

1820-0077 
1820-0371 
1820-0722 
1820-0374 
1820-0761 

1820-0613 
1820-0282 
1820-0755 
1820-0424 
1B20-0141 

1816-0069 
1816-0064 
1820-0077 
1820-0715 
1820-0723 

1820-0372 

1820-0491 
1820-0760 
1816-0061 
1816-0066 

1820-0205 
1820-0370 
1820-0239 
1820-0141 
1820-0715 



Qty 



i 

10 

1 

10 

2 
9 

7 
1 
2 



Description 



RsFXD MET FLM T5 OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM 562 OHM IX 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 
R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 
R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 

NETWORKS RESISTORS IK OHM 5X 0-15H EA 

NETM0RK:7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15H EA 
R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 

NETH0RK:7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15U EA 

NETN0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 

R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 

R:FXO MET FLM 237 OHM IX 1/8W 

NETMGRKS7 RESISTORS IK CHM 5X 0.15W EA 

NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15K EA 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
NETWORK:/ RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 
RSFXD MET FLM IK OHM 1% 1/8W 
NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15H EA 
R:FXD MET FLM 121 OHM 1% 1/8W 
R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 
NETK0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15H EA 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8N 
ICsPHASE LOCK LOOP F=MAX. 15NHZ 
ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL QUAO BI-STA8LE O-LATCH 

ICsTTL OUAL F/F 

ICsTTL DUAL O F/F 

ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 

ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 

ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 

ICsTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT AND GATE 

ICSTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULTI 

ICsTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULTI 

ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 

ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 

ICsTTL OUAL D F/F 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL 5-BIT SHIFT REGISTER 
ICSHS HEX INVERTER M/OPEN COLL. 
ICsTTL QUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 

ICsTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 
ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 
ICSHS HEX INVERTER W/OPEN COLL. 

ICsTTL OUAL F/F 

ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICSTTL OUAL LINE DRIVER 

ICsTTL HS OUAL 4-INPT ANO GATE 

ICSTTL DIGITAL 

ICSHS HEX INVERTER H/OPEN COLL. 

ICsTTL QUAD 2-INPT EXCL. OR GATE 

IC 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 

ICSROM 

ICSRON 

ICsTTL DUAL F/F 

ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 

ICSTTL DUAL LINE RECEIVER M/STROBES 

ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
ICsTTL BCD/OEC. DECODER/DRIVER 
ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 
ICsROH 
ICSROM 

ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 
ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL QUAO 2-INPT NOR GATE 
ICsTTL QUAO 2-INPT AND GATE 
ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 



Mfr 
Code 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 

28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

2848 
2 8480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
2848C 
28480 
18324 
04713 

01295 
01295 
01295 
01295 
0129 5 

04713 
01295 
07263 
07263 
01295 

01295 
04713 
01295 
04713 
04713 

01295 
01295 
01295 
04713 
01295 

07263 
28480 
04713 
01295 
01295 

01295 
01295 
01295 
01295 

28480 

01295 
01295 
28480 
04713 
04713 

28480 
28480 
01295 
0129 5 
01295 

28480 
01295 
28480 
28480 
28480 

28480 
01295 
28480 
04713 
01295 



Mfr Part Number 



0757-C398 
0757-C417 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

1810-0030 
1810- 0030 
0757-0280 
1810-0030 
181O-003G 

0757-0280 
0698-3442 
1810-0030 
1810-0030 
0757-0280 

0757-0280 

1810-0030 

0757-0280 

0757-0280 

1810-0030 

0757-0405 

0757-0280 

1810-0030 

0757-0280 

NE562B 

SN74H04N 

SN7475N 
SN7474N 
SN7474N 
SN7486N 
SN74H106N 

MC3001P 

SN74S11N 

U7B960259X 

U7B960259X 

SN74HC0N 

SN74H10N 

MC426P 

SN7474N 

SN74H04N 

SN74H04N 

SN74H00N 

SN7496N 

SN74H05N 

HC3001P 

SN74H20N 

U78932259X 

1820-0372 

MC3001P 

SN74199 

SN74H05N 

SN7474N 

SN74H10N 

SN75109N 

SN74H21N 

1820-0761 

SN74H05N 

SN7486N 

1820-0755 

SN74H04N 

MC30G1P 

1816-0069 

1816-0064 

SN7474N 

SN74H106N 

SN75107N 

1820-0372 

SN74145N 

1820-0760 

1816-0061 

1816-0066 

1820-0205 

SN74H00N 

1820-0239 

MC3001P 

SN74H106N 
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Table 2- 



Cartridge Disc Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


UiOS 


1820-0759 


2 


ICsTTL LOW-POKER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1S20-C75S 


Ulll 


1816-0C63 


1 


ICSROK 


2848C 


1816-0063 


U112 


1816-0065 


1 


ICsROM 


28480 


1816-C065 


U113 


1820-0077 




IC:TTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U1I4 


1820-0424 




IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U116 


1820-0370 




IC:TTL HS QUAD 2-INPT NAND SATE 


01295 


SN74H00N 


U117 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


0129 5 


SN74H106N 


UI21 


1816-0060 


1 


ICsROM 


28480 


1816-C060 


U122 


1816-0067 


1 


ICsRQH 


28480 


1816-0067 


U123 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U124 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-C372 


U125 


1820-0077 




IC:TTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U126 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U127 


1820-0370 




1C:TTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U131 


1816-0068 


1 


ICSRGM 


28480 


1816-C068 


U132 


1816-0062 


1 


ICsRCM 


2848C 


1816-C062 


U133 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H1C6N 


UI34 


1820-0077 




IC:TTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U135 


1820-0077 




ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U136 


1820-0371 




ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


U137 


1820-0141 




IC:TTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


11138 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U141 


1820-0239 




ICsTTL QUAD 2-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0239 


U142 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U143 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H1C6N 


U144 


1820-0374 




ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U145 


1820-0205 




ICsTTL QUAO 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U146 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


2848C 


1820-0372 


U147 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U151 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U152 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U153 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


0129 5 


SN74H106N 


U154 


1820-0099 


1 


ICsTTL 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN7493N 


U155 


1820-0205 




ICsTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U156 


1820-0616 




ICSTTL 4-BIT 2-INPT MULTIPLEXER 


07263 


1178932259* 


U157 


1820-0706 


2 


ICsOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U161 


1820-0608 


1 


ICsTTL 1 OF OECOOER W/ ENABLE 


04713 


MC4006P 


U162 


1820-0077 




ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U163 


1820-0726 




ICsTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 


01295 


SN74199 


U165 


1820-0742 


5 


ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U166 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U167 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U168 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U171 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U172 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U173 


1820-0756 


6 


ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U175 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1620-0756 


U176 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U177 


1820-0706 




ICSOIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U178 


1820-0760 




ICsTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U182 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U191 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U192 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U193 


1820-0726 




ICsTTL 8-BIT SHIFT REG. PAR IN/OUT 


01295 


SN74199 


U195 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X- 


U196 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


J197 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U198 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U201 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U202 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U203 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U205 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U206 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U207 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT ORIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U206 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 
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Figure 2-37. Cartridge Disc Controller PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-39. Magnetic Tape (9 Track) Controller PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30215-60001 


i 


MAGNETIC TAPEI9 TRACKICONTROLLER PCA 


28480 


30215-60001 


Cl 


0160-2055 


98 


CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C2 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C3 


0180-0197 


6 


CsFXD 


ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 


56289 


150D225X9020A2-0YS 


C4 


0160-2055 




C:FX0 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


C5 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C6 


0160-2208 


2 


C:FX0 


MICA 330 PF 5* 300V0CN 


28480 


0160-2208 


C7 


0160-2208 




CSFXD 


MICA 330 PF 5( 300V0CH 


28480 


0160-2208 


C8 


0180-0197 




CsFXO 


ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


C9 


0180-0197 




CsFXO 


ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 


56289 


150D225X9020A2-DYS 


CIO 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


Cll 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


CC23F101F103ZS22-COH 


C12 


0160-2202 


2 


CsFXO 


MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C13 


0180-0197 




CsFXO 


ELECT 2.2 UF 10* 20VDCH 


56289 


1500225X9020A2-DYS 


C14 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C15 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C16 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F1C1F103ZS22-C0H 


C17 


0160-2202 




CsFXO 


MICA 75 PF 5* 


28480 


0160-2202 


C18 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C19 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C20 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +00-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C22 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C23 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C24 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C2S 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C26 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C27 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C28 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C29 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C30 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C31 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C32 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C33 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C34 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C35 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C36 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C37 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F 101F 103ZS22-CDH 


C38 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C39 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CN 


56289 


C023F101F103Z522-CDH 


C40 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C41 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


C42 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C43 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C44 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C45 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


CC23F101F1032S22-CDH 


C46 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C47 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C48 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C49 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C50 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C51 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C52 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C53 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1C3ZS22-COH 


C54 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C55 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F1C1F103ZS22-CDH 


C56 


0160-2055 




CSFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C57 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C58 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F 101F 103ZS22-C0H 


C59 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C60 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C61 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-40* 1Q0VOCH 


56289 


C023F101F1C3ZS22-CDH 


C62 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C63 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F1Q3ZS22-C0H 


C64 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 B 9 


C023F101F103ZS22-CDH 


C65 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F1C1F103ZS22-CDH 


C66 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101FID3ZS22-CDH 


C67 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C68 


0160-2055 




CsFXO 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C69 


0160-2055 




CSFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C70 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CC23F101F103ZS22-CDH 


C71 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C72 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C73 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C74 


0160-2055 




CsFXD 


CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56285 


CC23F101F133ZS22-C0H 



2-144 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-39. Magnetic Tape (9 Track) Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



C75 


0160-2055 


C76 


0160-2055 


C77 


0140-0208 


C78 


0140-0208 


C79 


0160-2055 


CSO 


0160-2055 


C8X 


0160-2055 


C82 


0160-2055 


CS3 


0160-2055 


C84 


0160-2055 


C85 


0160-2055 


C86 


0160-2055 


C87 


0160-2055 


C88 


0160-2055 


C89 


0160-2055 


C90 


0160-2055 


C91 


0160-2055 


C92 


0160-2055 


C93 


0160-2055 


C94 


0160-2055 


C95 


0160-2055 


C96 


0160-2055 


C97 


0160-2055 


C98 


0160-2055 


C99 


0160-2055 


C100 


0160-2055 


C101 


0160-2055 


C102 


0160-2055 


C103 


0160-2055 


C104 


0160-2055 


C105 


0160-2055 


C106 


0160-2055 


C107 


0160-2055 


C108 


0160-2055 


C109 


0180-0197 


CllO 


0180-0197 


CR1 


1901-0049 


CR2 


1901-0049 


CR3 


1901-0081 


CR4 


1901-0081 


CR5 


1901-0081 


CR6 


1901-0081 


CR7 


1901-0081 


CR8 


1901-0081 


CR9 


1901-0081 


CR10 


1901-0081 


01 


1854-0477 


02 


1854-0477 


Q3 


1854-0477 


Q4 


1854-0477 


Q5 


1854-0477 


06 


1854-0477 


Rl 


0757-0280 


R2 


0757-0442 


R3 


0757-0442 


R4 


0698-3445 


R5 


0757-0280 


R6 


0757-0280 


R7 


0757-0279 


R8 


0698-0084 


R9 


0757-0280 


RIO 


0757-0346 


Rll 


0757-0401 


R12 


0757-0280 


R13 


0757-0280 


R14 


0757-0280 


R15 


0757-0280 


R16 


0757-0279 


R17 


0757-0442 


R18 


0757-0442 


R19 


0757-0442 


R20 


0757-0442 


R21 


1810-0045 


R22 


0757-0280 


R23 


0757-0280 



Qty 



Description 



22 

8 



CSFXO CER 0.01 OF ♦80-20* 100VOCU 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXD HICA 680 PF 5* 

CSFXO MICA 680 PF 5* 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 1OOV0CW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 

CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCM 
DIOOESSILICON 50P1V 
DIODESSILICON 50PIV 
DIOOESSILICON 50 VOLTS WORKING 
DIODESSILICON 50 VOLTS WORKING 

DIOOESSILICON SO VOLTS WORKING 

DIODESSILICON 50 VOLTS WORKING 

OIODEsSILICON 50 VOLTS WORKING 

DIOOESSILICON 50 VOLTS WORKING 

DIODESSILICON 50 VOLTS WORKING 

DIODESSILICON 50 VOLTS WORKING 
TSTRSSI NPN 
TSTRSSI NPN 
TSTRSSI NPN 
TSIRsSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

RsFXO MET FLH IK OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLU 10.0K OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 10.0K OHM 1* 1/8W 

RSFXO MET FLM 348 OHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM 2.15K OHM 1* 1/8W 

RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 10 OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLH 100 OHM 1* 1/8W 

RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM IK OHM I* 1/8W 

RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RsFXD MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8W 

RSFXO MET FLM 10.0K OHM I* 1/8W 

RSFXD MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8W 

RSFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 
RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5* 0.15W 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 



Mfr 
Code 



56289 
56289 
72136 
72136 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 



Mfr Part Number 



80131 
80131 
28480 
28480 
2848G 

28480 
28480 
28480 
28480 
23480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
2848C 
28480 
28480 



C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

R0H15F681J3C 

RDH15F681J3C 

CQ23F101F103ZS22-CDH 

C023F101F1032S22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F 103ZS22-CDH 
C023F 101F 103ZS22-C0H 
CC23F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F 103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
CG23F 101F 103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
CO23F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F103ZS22-CDH 
C023F 10 1F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 10 1F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-COH 
1500225X902 0A2-0YS 



56289 


150D225X9C20A2-OYS 


28480 


1901-0049 


28480 


1901-0049 


07263 


FD1415 


07263 


FD1415 


07263 


FD1415 


07263 


FD1415 


07263 


F01415 


07263 


F01415 


07263 


F01415 


07263 


FD1415 


80131 


2N2222A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N2222A 



2N2222A 
2N2222A 
0757- C280 
0757-0442 
0757-C442 

0698-3445 
0757-C280 
0757-C280 
0757-C279 
0698-0084 

0757-0280 
0757-0346 
0757-0401 
0757-0280 
0757-0260 

0757-C280 
0757-0280 
0757-C279 
0757-C442 
0757-0442 

0757- C442 
0757-0442 

1810-C045 
0757-0280 
0757-0280 
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Table 2-39. Magnetic 


Tape (9 Track) Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 




Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R24 


0757-0280 




R:FX0 MET FLU IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R25 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IS 1/8U 


28480 


0757-0280 


R26 


1810-0045 




RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5% 0.15H 


28480 


1810-0045 


R27 


1810-0045 




RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5* 0.15W 


28480 


1810-0045 


R28 


0757-0280 




R:FX0 MET FLM IK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0280 


R29 


1810-0125 


6 


RESISTIVE NETH0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15H 


28480 


1810-0125 


R30 


1810-0125 




RESISTIVE NETH0RKS7 X 4.7K OHM 5X 0.15M 


28480 


1810-0125 


R31 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R32 


0757-0280 




R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0280 


R33 


1B10-0125 




RESISTIVE NETW0RKS7 X 4.7K OHM 5X 0.15M 


28480 


1810-0125 


R34 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS X 4.7K OHM 5X 0.15W 


28480 


1810-0125 


R35 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0280 


R36 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


2848C 


0757-0280 


R37 


0698-3132 


1 


RsFXD FLM 261 OHM IX 1/BM 


28480 


0698-3132 


R38 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORKS X 4.7K OHM 5X 0-15W 


28480 


1810-0125 


R39 


1810-0030 


4 


NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R40 


1810-0125 




RESISTIVE NETWORK:? X 4.7K OHM 5X 0.15M 


28480 


1810-0125 


R41 


0757-0280 




R:FX0 MET FLM IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0280 


R42 


0757-0280 




R:FX0 MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R43 


0757-0442 




RsFXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0442 


R44 


0757-0442 




R:FXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0442 


R45 


1810-0030 




NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R46 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R47 


1810-0030 




NETM0RK:7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R48 


0757-0280 




R:FXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


R49 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0280 


RSO 


0698-3440 


1 


R:FXD MET FLM 196 OHM 1% 1/8W 


28480 


0698-3440 


R51 


1810-0030 




NETWORK:? RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


Ull 


1820-0755 


6 


IC 


28480 


1820-0755 


U13 


1820-0756 


11 


ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U14 


1820-0141 037Z. 


8 


TKfppi.e 3-wPr 

ICsTTL QUAO 2-INPT ANO GATE 


■J.SVSC 
04713 


MC3001P 


U15 


1820-0424 


8 


ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U16 


1820-0900 


1 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT NOR GATE 


28480 


1820-0900 


U17 


1820-0724 


3 


ICsTTL DUAL 2-4 OECOOER M/ENABLE 


04713 


MC4007P 


U21 


1820-0742 


6 


ICSTTL DUAL 4-8IT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U22 


1820-0515 


2 


ICSTTL DUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-NULTI 


07263 


U7B960259X 


U23 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U24 


1820-0626 


1 


ICsTTL 4-BIT LATCH 


07263 


U7B931459X 


U2S 


1820-0844 


1 


ICsTTL DUAL 3-INPT PULSE SHAPER 


04713 


MC426P 


U26 


1820-0077 


4 


ICsTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U27 


1820-0613 


2 


ICsHS HEX INVERTER W/OPEN COLL. 


01295 


SN74H05N 


U31 


1820-0435 


2 


ICsTTL 8-BIT OOO/EVEN GEN./CHECKER 


01295 


SN74180N 


U32 


1820-0435 




ICSTTL 8-8IT ODD/EVEN GEN./CHECKER 


01295 


SN74180N 


U33 


1820-0756 




ICsTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U34 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U35 


1820-0686 


1 


ICSTTL SCHOTTKY TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


01295 


SN74S11N 


U36 


1820-0372 


2 


ICSTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U3T 


1820-0141 




ICSTTL QUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U42 


1816-0251 


1 


ICsROM 


28480 


1816-0251 


U44 


1820-0378 


1 


1C:TTL HS 2-NIOE 2-INPT 


01295 


SN74H51N 


1)11 


i$2e-<yra$~ 


/ 


xcm $ 0rr oxis&t 


3 8*/fC 


/f»C'V755' 


U45 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U46 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U47 


1820-0491 


1 


ICsTTL BCD/DEC. DECODER/DRIVER 


01295 


SN74145N 


US1 
U52 


1816-0220 
1816-0206 


I 
1 


ICSROM 


28480 


1816-0220 


U53 


1820-1105 




IC: 


28480 


1820-1105 


U54 


1820-0141 




ICsTTL QUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U55 


1820-0077 




ICSTTL DUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U56 


1820-0374 


1 


ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U57 


1820-0760 


4 


ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


2848C 


1820-0760 


U61 


1816-0222 


1 


ICsROM 


28480 


1816-0222 


U62 


1816-0229 


1 


ICSROM 


28480 


1816-0229 


U63 


1820-0372 




ICsTTL TRIPLE 3-INPT ANO GATE 


28480 


1820-0372 


U64 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U65 


1820-0141 




ICSTTL QUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U66 


1820-0370 


4 


ICSTTL HS QUAO 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U67 


1820-0761 


1 


ICSTTL DIGITAL 


28480 


1820-0761 


U71 


1816-0223 


1 


ICsROM 


28480 


1816-0223 


U72 


1816-0253 


1 


ICSROM 


28480 


1816-0253 


U73 


1810-0037 


3 


RESISTOR ARRAYslK OHM 21 1H EACH 


28480 


1810-0037 


U74 


1820-0715 


16 


ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U75 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U76 


1820-0371 


2 


ICsTTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H10N 


U77 


1820-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U81 


1816-0252 


1 


ICSROM 


28430 


1816-0252 
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Table 2-39. Magnetic Tape (9 Track) Controller PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


UB2 


1816-0212 


i 


ICSROM 


28480 


1816-0212 


UB3 


1820-0077 




ICSTTL OUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U84 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL Hl-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U85 


1820-0141 




ICsTTt QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U86 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


0129 5 


SN74H106N 


U87 


1820-0759 


2 


IC:TTL LOH-POHER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U91 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U92 


1816-0226 


1 


ICsRCH 


28480 


1816-0226 


U93 


1810-0037 




RESISTOR ARRAY31K OHM 2% IK EACH 


28480 


1810-0037 


U94 


1820-0715 




IC:TTV DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U95 


1820-0371 




ICSTTL HS TRIPLE 3-1NPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U96 


1820-0715 




IC:TTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U97 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-8IT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U101 


1816-0214 


1 


ICsRCH 


28480 


1816-0214 


U102 


1816-0215 


1 


ICsROM 


2848C 


1816-0215 


U103 


1820-0724 




ICSTTL DUAL 2-4 DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4007P 


U104 


1820-0613 




IC:HS hex inverter w/open coll. 


01295 


SN74H05N 


U105 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


Ulll 


1816-0218 


1 


ICsROM 


28480 


1816-C218 


U112 


1816-0203 


1 








U113 


1816-0219 


1 


ICSROM 


28480 


1816-0219 


U114 


1820-0077 




ICsTTL OUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U116 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


2848 


1820-0756 


U121 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U122 


1810-0037 




RESISTOR ARRAYslK OHM 2X IK EACH 


28480 


1810-0037 


U123 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U124 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U12S 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U126 


1820-0706 


2 


ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U127 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U131 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U132 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U133 


1820-0661 


1 


ICSTTL QUAO 2-INPT OR GATE 


01295 


SN7432N 


U134 


1820-0370 




ICSTTL HS QUAO 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H00N 


U135 


1820-0742 




ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U136 


1820-0706 




ICSDIGITAL TTL 5-BIT COMPARATOR 


04713 


U7B932459X 


U137 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U141 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U142 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U143 


1820-0515 




ICSTTL OUAL RE-TRIG/RE-SET MONO-MULTI 


07263 


U7B960259X 


U144 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U146 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U147 


1820-0760 




ICSTTL 8-BIT RECEIVER INVERTING 


28480 


1820-0760 


U151 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U152 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U153 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U154 


1820-0724 




ICSTTL OUAL 2-4 DECODER M/ENABLE 


04713 


MC4007P 


U156 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U157 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U161 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL Hl-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U162 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U163 


1820-0657 


1 


ICSDIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 


07263 


U7B931859X 


U165 


1820*0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U166 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT 0R1VER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U167 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U171 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


0172 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U173 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-5PEE0 J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U174 


1820-0756 




ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U176 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U177 


182 0-0755 




IC 


2848 


1820-0755 


U181 


1820-0715 




ICsTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U182 


1820-0715 




ICSTTL DIGITAL HI-SPEED J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U184 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U1B6 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


H2 


8159-0005 




JUMPER MIRE 


28480 


8159-0005 
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Figure 2-38. Magnetic Tape (9 Track) Controller PCA, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-40. Magnetic Tape Controller Processor PCA. Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



Cl 
C2 

C3 
C4 
C5 

C6 
C7 
Cfl 
C9 
CIO 

Cll 
C12 
C16 
C17 

C18 

C80 

C91 

CS1 

01 

Rl 

R2 

R3 
R4 
R5 
R6 
R7 

R8 

R9 

RIO 

Rll 

R12 

R13 
R14 
R15 
R16 
R17 

R18 
R19 
R20 
Ull 
U14 
R21 
U15 
U16 
U17 
U18 
U19 

U21 
U24 
U25 
<J<:6 
U27 

U28 
U29 
U31 
U32 
U33 

034 
U35 
U36 
U37 
U26 

U3S 
U41 
1142 
U43 

U44 

U45 
U47 
U46 
U49 

U59 

U61 
U62 
U63 
U64 

1165 



HP Part Number 



30215-63002 

0160-2101 

0160-2055 

0160-2 055 

0160-2055 

0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0180-0197 
0180-0197 

0160-2140 
0160-2140 

0160-2055 

0150-0050 

0160-2055 
1901-0040 
1850-0158 
0698-3444 
1310-0030 

0698-3441 
0757-0280 
Jo 98-403 7 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0030 
1810-0030 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0030 
0757-0280 

1810-0030 
0757-0280 
0757-0401 
1820-0377 
1820-0788 
0757-0280 
1820-042 4 
1820-0538 
1820-0512 
1820-0205 
1820-0239 

1820-0142 
1820-0371 
1820-0370 
1820-0376 
1820-0424 

1820-0376 
Io20-0535 
1620-0379 
1820-0379 
1820-0379 

1820-0140 
1820-0384 
1820-0371 
1820-0141 
1820-0140 

1820—05X2 
1820-0379 
1820-0379 
1820-0379 
1820-0140 

1820-0495 
1820-0495 
1820-0372 
1820-0377 

1820-0371 

1820-0379 
1820-0379 
1820-0379 
1820-0424 
1820-0371 



Qty 



i 
i 
i 

5 

1 

11 

1 



1 

12 



Description 



3NTR0LLER PROCESSOR PCA 



MAGNETIC TAPE 

CsFXD MICA 27PF 2X 300VDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

C:FX0 CER 0.01 UF +80-20X 100VDCU 

C:FX0 CER 0.01 UF +80-202 100VDCW 

C:FX0 CER 0.01 UF +80-202 1O0VOCM 

C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 10QV0CK 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 
C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 
C:FXO ELECT 2.2 UF 10X 20V0CW 

C:FXO CER 470 PF +80-20* 1000V0CW 

CsFXD CER 470 PF +80-20* 1000V0CW 

C:FXD CER 0.01 UF +80-20% 100VDCW 

THRU 

C:FXO CER 1000 PF +80-20* 1000V0CW 

THRU 

C:FXD CER 0.01 UF +80-20% 100VDCW 

DIODEsSILICON 50 HA 30 WV 

TSTR:GE PNP 

R:FXO MET FLM 316 OHM IS 1/8W 

NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 

R:FXD MET FLM 215 OHM 1* 1/8W 
R5FXD MET FLH IK CHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 46.4 OHM 1* 1/8H 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1./8H 

R:FXO MET FLM IK CHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
R:FXO MET FLM IK OHM IX 1/84. 
NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15M EA 
NETK0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0. 15W EA 

fCFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8K 
RsFXQ MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
NETW0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0. 15U EA 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 

NETWORK: 7 RESISTORS IK OHM 5* 0. 15W EA 

R:FXO MET FLM IK CHM 1* 1/8K 

RsFXD MET FLM 100 OHM IX 1/8W 

IC:TTL HS DUAL 2-WIDE 2-INPT 

ICsTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 

RIFXD MET FLM IK OHM 1% 1/8W 

IC:TTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL QUAD 2-lNPT NANO 6UFFFR 

IC:TTL HS DUAL F/F(35 WZ MIN.) 

ICtTTL QUAD 2-INPT OR GATE 

IC:TTL QUAD 2-INPT NOR GATE 

INTEGRATED CIRCUITS4INPUT.2-0R/N0R 
IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 
IC:TTL HS OUAO 2-INPT NANO GATE 
ICsTTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 
ICSTTL HS HEX INVERTER 

IC:TTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 
IC:TTL OUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 
IC:TTL HS 4k 2-2-2-3 INPT ANC/OR GATE 
ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 

ICsTTL DUAL 4-INPT ANO BUFFER 
IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT EXPANDER 
IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NANO GATE 
IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 

ICSTTL HS OUAL D F/FI35 MHZ MIN. I 
ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICsTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
IC:TTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICSTTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 

ICsTTL 1 OF 16 DECODER 

ICsTTL 1 OF 16 DECODER 

IC = TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 

1C:TTL HS OUAL 2-WIDE 2-INPT 

IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

ICsTTL HS 4* 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 
ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 
ICsTTL HS 4k 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 
ICsTTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 



Mfr 
Code 



28^80 
72136 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

91418 
91416 
56289 

5o289 

56289 
07263 
30131 
23460 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
284 80 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
01295 
01295 
28<t80 
04713 
01295 
01295 
28480 
28480 

04713 
01295 
01295 
01295 
04713 

01255 
01295 
01295 
01295 
01295 

04713 
01295 
01295 
04713 
04713 

01295 
01295 
01295 
01295 
04713 

01295 
01295 
28480 
01295 
01295 

012 95 
01295 
01295 
04713 
01295 



Mfr Part Number 



30215-60002 

R0M15E270G3C 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F1032S22-C0H 

C023F101F103ZS22-C0H 
CQ23F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
150022 5X9020A2-0YS 
150D225X9020A2-DYS 

TYPE 8 
TYPE 8 

C023F101F103ZS22-CDH 

C067B102E102ZS26-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

FDG1088 

2N2635 

0698-3444 

1810-0030 

0698-3441 
0757-0260 
0698-4037 
0757-02 80 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0030 
1810-003 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0030 
0757-0280 

1310-0030 

0757-0280 

0757-0401 

SN74H50N 

SN35431 

0757-0280 

SN74H04N 

SN7437N 

SN74H74N 

1820-0205 

1820-0239 

MC1004P 
SN74H10N 
SN74H00N 
SN 74H40N 
SN74H04N 

SN74H40N 
SN75451P 
SN74H52N 
SN74H52N 
SN74H52N 

MC3026P 

SN74H61N 

SN74H10N 

MC3001P 

MC3026P 

SN74H74N 
SN74H52N 
SN74H52N 
SN74H52N 
MC3026P 

SN74154N 

SN74154N 

1820-0372 

SN74H50N 

SN74H10N 

SN74H52N 

SN74H52N 
SN74H52N 
SN74H04N 
SN74H10N 
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Table 2-40. Magnetic Tape Controller Processor PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U66 


1820-0372 




ICJTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U67 


1820-0375 


i 


ICJTTL HS 8-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H30N 


U68 


1820-0205 




ICJTTL 00A0 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U69 


1820-0376 




ICJTTL HS DUAL 4-INPT NANC BUFFER 


01295 


SN74H40N 


U71 


1820-0379 




IC:TTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/QR GATE 


01295 


SN74H52N 


U72 


1820-0379 




ICJTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANO/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U73 


1820-0379 




ICJTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT ANC/OR GATE 


01295 


SN74H52N 


U74 


1820-0512 




IC:TTL HS DUAL D F/FI35 *HZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U75 


1820-0788 




ICtTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U76 


1820-0759 


21 


IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U77 


1820-0205 




ICtTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U7« 


1820-0282 


1 


ICtTTL OOAO 2-INPT EXCL. OR GATE 


01295 


SN7486N 


U79 


1820-0140 




ICJTTL OUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


HC3026P 


U81 


1820-0788 




IC:TTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U82 


1820-0759 




IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U84 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER a-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


uas 


1820-0371 




IC:TTl HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 


01295 


SN74H10N 


U86 


1820-0843 


3 


1C:TTL OUAL OATA DISTRIBOTOR 


04713 


NC4002P 


U87 


1820-0843 




ICtTTL OOAL OATA DISTRIBOTOR 


04713 


MC4002P 


U88 


1820-0205 




ICtTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U89 


1820-0372 




IC:TTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U91 


1820-0 788 




ICJTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U92 


1820-0 788 




ICJTTL HEX D-TYPE FLIP/ FLOP WITH CLEAR 


012S5 


SN35431 


U93 


1820-0788 




ICtTTL HEX D-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U94 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-81T RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U95 


1820-084 3 




ICJTTL OUAL OATA DISTRIBUTOR 


04713 


NC4002P 


U96 


1820-0788 




ICJTTL HEX O-TYPE FLIP/FLOP WITH CLEAR 


01295 


SN35431 


U97 


1820-0205 




ICtTTL QUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


USa 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-075 9 


U99 


1620-0608 


1 


ICJTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U101 


1820-0545 


7 


ICJTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 


01295 


SN74191N 


U103 


1820-0742 


14 


ICJTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U104 


1820-0759 




ICJTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U105 


1820-0 755 


8 


IC 


28480 


1820-0755 


11107 


1820-0742 




ICtTTL OOAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


UlOt 


1820-0759 




ICJTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U105 


1820-0742 




ICJTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930B59X 


Ulll 


1820-0545 




ICJTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 


01295 


SN74191N 


UU4 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U115 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U118 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1620-0759 


U121 


1820-0545 




ICtTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 


01295 


SN74191N 


U123 


1820-0742 




ICtTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930659X 


U121 


j.820-0606 


4 


ICtTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 


U129 


1320-0742 




ICtTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U131 


1820-0205 




ICtTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-02 05 


U134 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0755 


U135 


1823-0755 




IC 


28480 


1820-075 5 


U131 


1820-0606 




ICtTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 


U13E 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER B-8IT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U141 


1820-0640 


1 


ICJTTL DATA SELECTOR/MULTIPLEXER 


01295 


SN74150N 


U143 


1820-0742 




ICJTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U144 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


0145 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U14 7 


1820-0611 


1 


ICtTTL LOOK-AHEAD CARRY GENERATOR 


01295 


SN74182N 


U14E 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0755 


U149 


1820-0742 




ICtTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U151 


1820-0545 




ICtTTL SYNC 4-RIT UP-DOWN COUNTER 


01295 


SN74191N 


U153 


1820-0742 




ICtTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U154 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


0155 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


0158 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U159 


1820-0742 




ICtTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


0161 


1820-0545 




ICtTTL SYNC 4-BIT UP-OOWN COUNTER 


01295 


SN 74 19 IN 


U164 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0755 


0165 


1820-0755 




IC 


28480 


1820-0755 


U167 


1820-0606 




ICtTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN74181N 


U166 


L820-0759 




ICtTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


0171 


1820-0374 


I 


ICtTTL HS OUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21M 


U173 


1820-0742 




ICtTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


0177 


1820-0606 




ICtTTL ARITH. LOGIC UNIT/FUNCTION GEN. 


01295 


SN7418IN 


0179 


1820-0742 




ICtTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N9308S9X 


0181 


1820-0545 




ICtTTL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 


01295 


SN74191N 


0184 


1820-0759 




ICtTTL LOW-POwER 8-BIT RECEIVER 


26480 


1820-O75S 


0165 


18Z0-0755 




IC 


28480 


1820-0755 
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Table 2-40. Magnetic Tape Controller Processor PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



U186 
U191 
U193 
U194 
U195 

U197 
U196 
U199 
Yl 



HP Part Number 



1820-0 ?59 
1820-0545 
1820-0742 
1820-0759 
1820-0755 

1820-0742 
1820-0759 
1820-0742 
0410-0475 



Qty 



Description 



IC:ITL LOW-POWER 8-8II RECEIVER 

ICSTIL SYNC 4-BIT UP-DOWN COUNTER 

IC:TTL DUAL 4-BIT LATCH 

IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 

IL 

IC:TTL DUAL 4-BIT LATCH 
IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 
ICtTTL DUAL 4-BIT LATCH 
CRYSTALIOUARTZ 



Mfr 
Code 



28480 
01295 
07263 
28480 
28460 

7263 
28460 
07263 
28480 
28480 



Mfr Part Number 



1820-0759 
SN 74191 K 
U6NS30859X 
1820-0759 
1820-0755 

U6N9308S9X 

1820-0759 

U6N930859X 

0410-0475 

0410-0475 
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Table 2-41. Magnetic Tape (7 Track) Controller PCA, Replaceable Parts 



To Be Supplied 
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Replaceable Parts 3000 



To Be Supplied 



£ 

KS 

OB 
CS 



a 
o 



o 



Cm 

O 
Oi 



a 
o 
u 

o 



0) 

ft 



s 

o 

ai 

S-l 

3 
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Table 2-42. Control Panel Interface PC A, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30350-60006 


i 


CONTROL PANEL INTERFACE PCA 


28480 


30350-60006 


CI 


0180-0229 


4 


CSFXO ELECT 33 UF 10* 1QVCCH 


28480 


0180-0229 


C2 


0160-2055 


80 


C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C3 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C4 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF. +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C5 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C7 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C8 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


CO23F101F1O3ZS22-C0H 


C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


CIO 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


Cll 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C12 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C13 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CX5 


0150-0121 


11 


CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C508IS-CML 


C16 






THRU 






C36 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C37 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VCCW 


56289 


5C50BIS-CHL 


C38 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C39 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CHL 


C40 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C41 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


Cl2 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VCCW 


562 89 


5C50BIS-CML 


C43 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C44 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C45 


0160-205 5 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C46 


0180-0228 


2 


CSFXO ELECT 22 UF 10* 15VCCH 


56289 


150D226X9015B2-DYS 


C47 


0150-0121 




CSFXD CER 0.1 UF +80-20X 50VDCH 


56269 


5C50BIS-CHL 


C48 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C49 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C50 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


CO23F1O1F103ZS22-C0H 


C51 


0180-0228 




CSFXD ELECT 22 UF 10* 15VDCW 


56289 


150D226X9015B2-DYS 


C52 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C53 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C54 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C55 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C56 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C57 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C58 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF iO* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C59 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C60 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-COH 


C61 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C62 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C63 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C64 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C65 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


C66 






THRU 






C85 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C86 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VCCW 


56289 


5C508IS-CML 


CB7 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F1 OIF 103Z S22-C0H 


C88 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F1Q3ZS22-CDH 


C89 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C90 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C91 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C92 


0150-0121 




CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VOCH 


56289 


5C50BIS-CML 


C93 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* IO0VDCH 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C94 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C95 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C96 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C97 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C98 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C99 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C100 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C101 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C102 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CW 


56289 


5C50BIS-CML 


C103 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C104 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C105 


0150-0121 




CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50V0CU 


56289 


5C50BIS-CHL 


ClOt 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIO? 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C108 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C109 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C110 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


cm 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 
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Table 2-42. Control Panel Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



C112 
CU3 
C114 
CHS 

CR1 

CR2 
Ri 

R2 
R3 
R4 

R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

RIO 
Rll 
R12 
R13 
SI 

Ull 
Ui2 
U14 
U15 
U17 

U18 
U21 
U22 
U24 
U25 

U26 
U27 
U28 
U31 
U32 

U33 
U34 
U35 
U36 
U37 



HP Part Number 



0160-2055 
0150-0121 
0160-2055 
0180-022? 
1901-0033 

1901-0033 
1810-0030 
1810-0045 
1810-0045 
1810-0030 

1810-0045 
0757-0280 
1810-0030 
1810-00 30 
0757-0280 

0698-3159 
0698-3159 
0757-0280 
0757-0280 

3101-1213 

1820-0615 
1820-0615 
1820-0657 
1820-0657 
1820-0371 

1820-0262 
1820-0424 
1820-0262 
1820-0657 
1820-0371 

1820-0424 
1820-0370 
1820-0262 
1820-0535 
1820-0262 

1820-0495 
1820-0657 
1820-0375 
1820-0141 
1820-0370 



USB 


1820-0262 


U41 


1B2O-0535 


U42 


1820-0262 


U43 


1820-0495 


U44 


1820-0657 


U45 


1820-0657 


U46 


1820-0371 


U47 


1820-0846 


U48 


1820-0262 


U51 


1820-0535 


U52 


1820-0262 


U55 


1820-0373 


U56 


1820-0370 


U57 


1820-0846 


U58 


1820-0262 


U61 


1820-0535 


U62 


1820-0424 


U63 


18 20-0233 


U64 


1820-0373 


U66 


1820-0755 


U67 


1820-0574 


U68 


1820-0262 


U73 


1820-0370 


U76 


1820-0755 


U77 


1820-0574 


U78 


1820-0262 


U84 


1820-0207 


U86 


1820-0755 


U87 


1820-0574 


use 


1820-0262 


U94 


1820-0207 


U96 


1820-0141 


US7 


1820-0371 


U98 


1820-0370 


U105 


1820-0239 



Qty 



i 

2 

6 

6 

18 
6 



Description 



C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 
CSFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VOCM 
DIOOEsSILICON 100MA 180UV 

DIOOEsSILICON 100MA 180MV 
NETN0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 
RESISTOR PACK:7 RES. 200 OHM 5* 0.15W 
RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5* 0.15W 
NETWORK:/ RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 

RESISTOR PACKsT RES. 200 OHM 5* 0.15H 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
NETM0RKI7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15W EA 
NETM0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15N EA 
R;FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

R:FXO MET FLM 26. IK OHM IX 1/8W 
R:FXO MET FLM 26. IK OHM 1* 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8H 
R:FXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
SMTCHsTOGGLE DPST-OB SUB-MINIATURE 

ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER N/COM. ENABLE 
IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM.ENABLE 
IC:DIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 
ICsOIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
ICsTTL HS HEX INVERTER 

IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
IC:OIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 
IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 

IC:TTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL B-6IT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
IC:TTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 
IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

IC:TTL 1 OF 16 DECODER 

ICsOIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 

ICSTTL HS 8-INPT NAND GATE 

IC:TTL OUAD 2-INPT AND GATE 

IC:TTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 

IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
IC:TTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 
IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
ICSTTL 1 OF 16 DECODER 
IC:DIGITAL TTL 3-INPT PRIORITY ENCOOER 

ICsOIGITAL TTL 8-INPT PRIORITY ENCODER 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL DIGITAL OUAD BUFFER 
IC:TTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
1C:TTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 

ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
ICSTTL HS OUAL 4-INPT NANO GATE 
ICSTTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL DIGITAL OUAD BUFFER 
ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 

ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICSTTL SYNUP-GN 4-BIT BINARY COUNTER 

ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 

IC 

ICSOIGITAL TTL OUAD O-F/F 

ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICsTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 

IC 

ICSOIGITAL TTL OUAD D-F/F 

ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-CUT SHIFT REG. 

ICSTTL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR 

IC 

ICSDIGITAL TTL OUAD D-F/F 

ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICsTTL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR 
ICSTTL OUAD 2-INPT AND GATE 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICSTTL HS OUAD 2-INPT NAND GATE 
ICsTTL OUAO 2-INPT NOR GATE 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



56289 
56289 
56289 
28480 
07263 

07263 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 

81640 

04713 
04713 
07263 
07263 
01295 

12040 
04713 
12040 
07263 
01295 

04713 
01295 
12040 
01295 
12040 



12040 
01295 
01295 
12040 
12040 

01295 
04713 
01295 
01295 
28480 

12040 
12040 
01295 
28480 
12040 

12040 
28480 
28480 
12040 
12040 

28480 
04713 
01295 
01295 

26480 



CQ23F101F103ZS22-CDH 
5C508IS-CML 
C023F101F103ZS22-C0H 
0180-0229 

F03369 

FD3369 

1810-0030 

1810-0045 

1810-0045 

1810-0030 

1810-0045 
0757-0280 
1810-0030 
1810-0030 
0757-0280 

0698-3159 
0698-3159 
0757-0280 
0757-0280 

T8001 

FAIR 9312 
FAIR 9312 
U7B931859X 
U7B931859X 
SN74H10N 

SD9936 

SN74H04N 

S09936 

U7B931859X 

SN74H10N 

SN74H04N 

SN74H00N 

SD9936 

SN75451P 

SD9936 



01295 


SN74154N 


07263 


U7B931859X 


01295 


SN74H30N 


04713 


MC3001P 


01295 


SN74HO0N 


12040 


S09936 


01295 


SN75451P 


12040 


SO 99 36 


01295 


SN74154N 


07263 


U78931859X 


07263 


U78931859X 


01295 


SN74H10N 


12040 


DM 8094N 


12040 


S09936 


01295 


SN754S1P 



SD9936 
SN74H20N 
SN74H00N 
DM 8094N 
S09936 

SN75451P 
SN74H04N 
SN74193N 
SN74H20N 
1820-0755 

DM8551N 
S09936 

SN74H00N 

1820-0755 

DM8551N 

SD9936 

1820-0207 

1820-0755 

DM8551N 

S09936 

1820-0207 

MC3001P 

SN74H10N 

SN74H00N 
1820-0239 



2-156 
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Replaceable Parts 



Table 2-42. Control Panel Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



uioe 


1820-0141 


U107 


1820-0695 


uioe 


1820-0372 


U114 


1820-0370 


U115 


1820-0141 


Ullfc 


1820-0695 


uin 


1820-0512 


one 


1820-0695 


U123 


1820-0294 


U124 


1820-0695 


U125 


1820-0371 


U12* 


1820-0294 


U127 


1820-0512 


UI28 


1820-0372 


U132 


1820-0695 


U134 


1820-0374 


U135 


1820-0424 


U138 


1820-0370 


U142 


1820-0371 


U143 


1820-0742 


U144 


1820-0374 


U145 


1820-0617 


U144 


1820-0742 


U148 


1820-0373 


U152 


1820-0424 


UX53 


1820-0742 


U154 


1820-0374 


U155 


1820-0617 


U156 


1820-0742 


U151 


1820-0755 


U164 


1820-0617 


U168 


1820-0262 


U172 


1820-0262 


U173 


1820-0742 


U174 


1820-0846 


U178 


1820-0262 


U182 


1820-0262 


U183 


1820-0742 


U184 


1820-0755 


U18* 


1820-0742 


U188 


1820-0262 


U192 


1820-0384 


U195 


1820-0608 


U198 


1820-0262 


U20Z 


1820-0379 


U203 


1820-0742 


U204 


1820-0424 


U206 


1820-0755 


U208 


1820-0535 



Qty 



Description 



IC:TTL QUAD 2-INPT AND GATE 
ICsTTL SHS OUAL J-K F/F H/PRESET 
ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
IC:TTL HS OUAO 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 

ICsTTL SHS DUAL J-K F/F U/PRESET 

1C:TTL HS DUAL F/F(35 KHZ NIN.J 

IC:TTL SHS DUAL J-K F/F k/PRESET 

ICSTTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 

ICSTTL SHS DUAL J-K F/F W/PRESET 

IC:TTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
IC:TTL 8-fllT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 
ICsTTL HS DUAL D F/F135 KHZ HIN.l 
ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 
IC:TTL SHS DUAL J-K F/F I./PRESET 

IC:TTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL HS QUAD 2-INPT NAND GATE 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT NAND GATE 
ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 
ICSTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 
ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICsTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 
ICsTTL HS HEX INVERTER 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICsTTL HS DUAL 4-INPT AND GATE 

ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 

ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 
IC 

ICSTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 
ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-CUT SHIFT REG. 
ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 
ICsTTL DIGITAL OUAO BUFFER 

ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 

ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 

IC 

ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 

ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 
ICSTTL HS TRIPLE 3-INPT EXPANDER 
ICSTTL 1 OF DECODER H/ENABLE 
ICsTTL 8-8IT PAR-IN SER-CUT SHIFT REG. 
ICSTTL HS 4W 2-2-2-3 INPT AND/OR GATE 

ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 

ICSTTL HS HEX INVERTER 

IC 

ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 



Mfr 
Code 



04713 
01295 
28480 
01295 
04713 

01295 
01295 
01295 
12040 
01295 

01295 
12040 
01295 
28480 
01295 

01295 
04713 
01295 
01295 
07263 

01295 
04713 
07263 
01295 
04713 

07263 
01295 
04713 
07263 

28480 

04713 
12040 
12040 
07263 
12040 

12040 

12040 
07263 
28480 
07263 

12040 
01295 
04713 
12040 
01295 

07263 
04713 
28480 
01295 



Mfr Part Number 



MC3001P 

SN74S113N 

1820-0372 

SN74H00N 

MC3001P 

SN74S113N 
SN74H74N 
SN74S113N 
SO 9935 
SN74S113N 

SN74H10N 

SD9935 

SN74H74N 

1820-0372 

SN74S113N 

SN74H21N 
SN74H04N 
SN74H00N 
SN74H10N 
U6N930859X 

SN74H21N 

MC3022P 

U6NS30859X 

SN74H20N 

SN74H04N 

U6N930859X 
SN74H21N 

MC3022P 

U6N930859X 

1820-0755 

MC3022P 
SD9936 
SD9936 
U6N930859X 
DM 8094N 

SD9936 
SO 9936 
IJ6N930859X 
1820-0755 

U6N930859X 

S09936 

SN74H61N 

MC4006P 

SD9936 

SN74H52N 

U6N930859X 

SN74H04N 

1820-0755 

SN75451P 



en 
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Figure 2-41. Control Panel Interface PCA, Parts Location Diagram 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-43. Controller Maintenance Interface PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



Cl 
C2 
C3 
C4 

C5 
Co 
C7 

ca 
cs 

CiO 
Cll 
C12 

cu 

C14 

C15 

C16 
C17 
CIS 
CIS 

C20 
C21 
C22 
C23 
C24 

C25 
C26 
C27 
C28 
C29 

C30 
C31 
C32 
C33 
C34 

C35 

C36 

Jl 

J2 

01 

SI 
R2 
R3 
R4 
R5 

R6 
R7 
R8 
R9 
RIO 

Rll 
R12 

R13 
R14 
R15 

R16 
R17 
R18 
R19 
R20 

R21 
R22 
R23 
R24 
R25 

R26 
R27 
R28 
R29 

R30 

R31 
R32 
R33 
R34 
U13 



HP Part Number 



30351-60001 

016O-20S5 

0180-0197 

0180-0197 

0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0180-019 7 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-3456 
0160-3456 

0160-3456 
0160-3456 
0160-2055 
0180-0197 
0180-0197 

0160-2055 
0160-2055 
0180-0197 
0160-2055 
0160-3456 

0160-3456 
0160-3456 
1251-3141 
1251-3141 
1854-0071 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0407 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0403 
0757-0403 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0403 
0757-0403 
0698-0082 
0698-0082 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0407 
0757-0407 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0260 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0125 
0698-3155 

1810-0125 
0698-3155 
0757-0280 
0757-0280 
1820-0141 



Qty 



i 

23 

6 



2 

1 

21 

3 



Description 



CONTROLLER MAINTENANCE INTERFACE PCA 
C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
C:FXD ELECT 2.2 UF 101 2OV0CW 
CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 
C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20X 100V0CH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20VDCN 

C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXO CER 0.01 UF +60-20* 100VOCM 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXD CER 1000 PF 10* 250V0CW 
CSFXD CER 1000 PF 10* 250V0CU 

CSFXD CER 1000 PF 10* 250V0CH 
CSFXD CER 1000 PF 10* 250VCCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CW 
CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 

CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VOCM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXO CER 1000 PF 10* 250VDCN 

CsFXD CER 1000 PF 10* 250V0CW 
CSFXO CER 1000 PF 10* 250V0CW 



TSTRSSI NPN( SELECTED FROM 2N37041 

RSFXD MET FLH IK OHM 1* 1/8W 

RsFXO MET FLM IK CHH 1* 1/8W 

RsFXD MET FLM 200 OHM 1* 1/8H 

RsFXD MET FLH IK OHM 1* 1/8W 

RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 121 QHM 1* 1/8M 

RsFXD MET FLM 121 UHH 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8M 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/BH 

RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8H 

RsFXD MET FLM 121 OHM 1* 1/8M 
RSFXD MET FLM 121 OHM 1* 1/8W 
RSFXO MET FLM 464 OHM 1* 1/8U 
RsFXD MET FLM 464 OHM 1* 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8M 

RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8U 

RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RsFXO MET FLH 200 OHM IX 1/8N 
RSFXO MET FLM 200 OHM l> l/sy 
RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8H 
RSFXO MET FLH IK OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8M 

RsFXO MET FLH IK OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8U 

RESISTIVE NETH0RKS7 X 4.7K OHM 5* 0.15W 

RSFXO MET FLH 4.64K OHM 1* 1/8H 

RESISTIVE NETM0RK37 X 4.7K OHH 5* 0.15W 
RSFXO MET FLH 4.64K OHH 1* 1/8U 
RSFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 
RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 
ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 



Mfr 
Code 



28480 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 

56289 

56289 
56289 
56289 
562 89 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
562 89 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 



28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
284 80 
28480 
26480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
04713 



Mfr Part Number 



30351-60001 

C023F101F1032S22-C0H 

15OO225X902OA2-DYS 

150D225X9020A2-OYS 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
150D225X9020A2-DYS 

C023F101F103ZS22-C0H 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 

C023F1O1F1O3ZS22-COH 
C023Fi01F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C067F251F102KS22-C0H 
C067F251F102KS22-CDH 

C067F2 5 IF 1 02K S22-CDH 
C067F25 IF 102KS22-CDH 
CO23F1O1F103ZS22-CDH 
1500225X9020A2-DYS 
1500 225X902 0A2-DYS 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

150D225X9020A2-0YS 

C023F101F103ZS22-CDH 

C067F251F102KS22-CDH 

C067F251F102KS22-CDH 
C067 F25 IF 102KS 22-COH 



lb54-0071 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0407 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0403 
0757-0403 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0403 
0757-0403 
0698-0082 
0698-0082 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0407 
0757-0407 
0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0280 
1810-0125 
0698-3155 

1810-0125 
0698-3155 
0757-0280 
0757-0280 
MC3001P 



2-159 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-43. Controller Maintenance Interface PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U23 


1820-0615 


i 


ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER W/CQM. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U24 


1820-0239 


i 


ICsTTL OUAD 2-INPT NOR SATE 


28480 


1820-0239 


U27 


1820-0535 


2 


ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN 7545 IP 


U33 


1820-0140 


3 


IC:TTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


MC3026P 


U43 


1820-0424 


2 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U44 


1820-0140 




IC:TTL DUAL 4-INPT AND BUFFER 


04713 


NC3026P 


U46 


1820-0054 


2 


IC:ITL QUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN7400N 


U53 


1820-0759 


4 


IC:TTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U54 


1820-0077 


7 


ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U55 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U56 


1820-0233 


1 


ICSTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN74193N 


U57 


1820-0372 


1 


ICsTTL TRIPLE 3-INPT AND GATE 


28480 


1820-0372 


U6l 


1820-0759 




ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U62 


1820-0301 


6 


ICSTTL OUAD 8I-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


U63 


1820-0301 




ICSTTL OUAD BI-STABLE D-LATCH 


01295 


SN7475N 


UM 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U*>5 


1820-0077 




ICSTTL OUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U66 


1820-0424 




ICSTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


U67 


1820-0715 


1 


ICSTTL DIGITAL HI-SPEEO J-K F/F 


01295 


SN74H106N 


U71 


1820-0262 


14 


ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SO 9936 


U72 


1820-0301 




ICsTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U73 


1820-0294 


2 


ICSTTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SO 9935 


1174 


1820-0301 




ICSTTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U75 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SO 99 36 


U76 


1B20-0608 


1 


ICSTTL 1 OF DECODER W/ENABLE 


04713 


HC4006P 


U77 


1820-0054 




ICsTTL OUAD 2-INPT NAND GATE 


01295 


SN7400N 


U81 


1820-0262 




ICSTTL 8-6IT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


S09936 


U82 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SO 9936 


1183 


1820-0301 




ICsTTL OUAD BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U84 


1820-0294 




ICsTTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SO 9935 


U85 


1820-0077 




ICsTTL OUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U86 


1820-0068 


1 


ICSTTL TRIPLE 3-INPUT POS NANO GATE 


12040 


SN7410N 


U87 


1820-0077 




ICsTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U91 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-CUT SHIFT REG. 


12040 


SO 9936 


U92 


1820-0617 


3 


ICsTTL OUAD 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


HC3022P 


U93 


1820-0617 




ICsTTL OUAO 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


MC3022P 


U94 


1820-0301 




ICsTTL OUAO BI-STABLE O-LATCH 


01295 


SN7475N 


U95 


1820-0077 




ICsTTL OUAL F/F 


01295 


SN7474N 


U96 


1820-0077 




ICSTTL DUAL D F/F 


01295 


SN7474N 


U101 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U102 


1820-0374 


2 


ICsTTL HS OUAL 4-INPT AND GATE 


01295 


SN74H21N 


U103 


1820-0374 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 


U104 


1820-0617 




ICsTTL OUAO 2-INPT EXCL. NOR GATE 


04713 


HC3022P 


U105 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SO 9936 


U112 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO DRIVER 


01295 


SN75451P 


U113 


1820-0140 




ICsTTL OUAL 4-INPT ANO BUFFER 


04713 


HC3026P 


U114 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U133 


1820-0759 




ICsTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U134 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U135 


1820-0205 


1 


ICSTTL OUAD 2-INPT OR GATE 


28480 


1820-0205 


U143 


1820-0756 


2 


ICSTTL 8-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U144 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U145 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U153 


1820-0759 




ICSTTL LOW-POWER 8-BIT RECEIVER 


28480 


1820-0759 


U154 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


S09936 


U163 


1820-0756 




ICsTTL B-BIT DRIVER INVERTING 


28480 


1820-0756 


U164 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U165 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


HI 


5040-1485 


1 


CONDUCTOR ASSEMBLYsPLUG-IN JUMPER 


28480 


5040-1485 



2-160 
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Figure 2-42. Controller Maintenance Interface PCA, Parts Location Diagram 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-44. Fan Assembly, Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 


HP PART NO. 


DESCRIPTION 


MFR 
CODE 


MFR PART NO. 


UNITS 
PER 
ASSY 


2-43- 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 


No Number 
0362-0341 
8120-1478 
8120-1861 
0400-0083 
3160-0257 

ComI 

30001-00019 


FAN ASSEMBLY (Refer to table 2-1 ) 

* TERMINAL SPLICE 

* CONNECTOR, receptacle (J1, J2) 

* CABLE ASSEMBLY 

* BUSHING, cable 

* FAN, tube axial (B1, B2) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 8-32, 0.750 in, pan head 

* PLATE, fan mounting 


00000 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 


OBD 
8120-1478 
8120-1861 
0400-0083 
3160-0257 

30001-00019 


2 
2 

1 
1 
2 

4 

1 




Figure 2-43. Fan Assembly, Exploded View 



2-162 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-45. Power Supply Assembly, Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



2-44- 
1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 



26 
27 
28 
29 

30 



31 



HP PART NO. 



3031 0A 
30310-00023 

Coml 
Coml 

30310-60006 
3031 0-60005 
30310-60004 
3031 0-60003 
3031 0-60002 
3031 0-00003 

Coml 
Comi 

31 1 0-0085 

Coml 
Coml 

30310-00024 

Coml 
Coml 

Coml 
Coml 
Coml 
Coml 
3031 0-6001 5 

Coml 
Coml 

3031 0-6001 3 

No Number 

Coml 
Coml 
Coml 
Coml 

9100-2939 

Coml 
Coml 

3160-0257 
Coml 



DESCRIPTION 



POWER SUPPLY ASSEMBLY (Refer to table 2-1) 

* COVER, top 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 4-40, 0.250 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 4 

* VOLTAGE PROTECT PCA (A5) (see figure 2-56) 

* CURRENT LIMIT PCA (A4) (see figure 2-55) 

* 20 VOLT SUPPLY PCA (A3) (see figure 2-54) 

* INVERTER DRIVER PCA (A2) (see figure 2-53! 

* PREREGULATOR CONTROL PCA (A1 ) (see figure 2-52) 

* SPACER, hinge 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 

* NUT, assembled washer, ext-tooth, no. 10-32 

* HINGE 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 8-32, 0.500 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 8 

* COVER, bottom 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 4-40, 0,500 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 4 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

* SCREW, machine, no. 8-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 8 

* OUTPUT CROWBAR ASSEMBLY (A13) (see figure 2-45) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.250 in, pan head 

* WASHER, splot lock, no. 6 

* FRONT PANEL ASSEMBLY (A12) (see figure 2-46) 

* RIGHT SIDE ASSEMBLY 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 8-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 8 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

** TRANSFORMER, power 

(Attaching Parts) 
** SCREW, machine, no. 6-32, 0.500 in, pan head 
** NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

** FAN, tube axial 50/60 Hz (B1) 

(Attaching Parts) 
** SCREW, machine, no. 6-32, 0.750 in, pan head 



MFR 
CODE 



28480 

28480 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 



28480 



28480 



MFR PART NO. 



28480 



28480 



3031 OA 
30310-00023 



30310-60006 
30310-60005 
30310-60004 
30310-60003 
30310-60002 
30310-00003 



3110-0085 



30310-00024 



30310-60015 



30310-60013 



28480 



99743 



9100-2939 



WS2107FL-531 



UNITS 
PER 
ASSY 



6 
6 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 



3 
3 

6 
6 

8 
8 

1 

2 
2 

1 
1 

6 
6 
2 
2 



2-163 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-45. Power Supply Assembly, Replaceable Parts (Continued) 



FIG& 

INDEX 

NO. 



2-44- 



32 
33 



34 



35 
36 



37 

38 

39 



40 



41 



42 
43 

44 
45 
46 
47 



48 



49 
50 



HP PART NO. 



Coml 
Coml 

5000-8015 

0360-1 729 

Coml 
Coml 
Coml 

30310-20004 

Coml 
Coml 

0360-1 757 

30310-00015 

No Number 

Coml 
Coml 

30310-00012 

Coml 
Coml 

30310-00013 

Coml 
Coml 

30310-60012 
No Number 

Coml 
Coml 

Coml 

Coml 

Coml 

3031 0-6001 

Coml 
Coml 

0360-1254 

Coml 
Coml 
Coml 

3031 0-0001 7 
3031 0-60007 



DESCRIPTION 



* WASHER, split lock, no. 6 

* NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

* GUARD, fan 

* TERMINAL BLOCK (TB2) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32,0.625 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

* NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

* SUPPORT BLOCK 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.875 in, pan head 

* NUT, assembled washer, no. 6-32 

* TERMINAL BLOCK (TB1) 

* PANEL, right side 
PCA CAGE ASSEMBLY 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.250 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 

' PANEL, left side 

(Attaching Parts) 
' SCREW, machine, no. 6-32, 0.312 in, pan head 
» WASHER, split lock, no. 6 

' PANEL, right side 

(Attaching Parts) 
' SCREW, machine, no. 6-32, 0.31 2 in, pan head 
' WASHER, split lock, no. 6 

CONNECTOR PANEL ASSEMBLY 
REAR PANEL ASSEMBLY 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 8-32. 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 8 

SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, lock, ext-tooth, no. 6 
NUT, assembled washer, no. 6-32 
PREREGULATOR ASSEMBLY (A9) (see figure 2-48) 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 

TERMINAL BLOCK, 6 terminal (TB3) 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.500 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 
NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

REAR PANEL 
INVERTER PCA (A7) (see figure 2-49) 
(Attaching Parts) 



MFR 
CODE 



28480 
00000 



28480 



00000 
28480 



28480 



28480 



28480 



MFR PART NO. 



5000-8015 
OBD 



30310-20004 



OBD 
30310-00015 



28480 



00000 



28480 
28480 



30310-00012 



30310-00013 



30310-60012 



30310-60010 



OBD 



30310-00017 
30310-60007 



UNITS 

PER 

ASSY 



2-164 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-45. Power Supply Assembly, Replaceable Parts (Continued) 



FIG& 
INDEX 

NO. 



HP PART NO. 



DESCRIPTION 



MFR 
CODE 



MFR PART NO. 



UNITS 

PER 

ASSY 



2-44- 
51 
52 
53 

54 
55 
56 



57 



58 



59 



60 



61 



Coml 
Coml 
Coml 

3031 0-00022 

30310-00019 

9100-2938 

Coml 
Coml 
Coml 

30310-60011 

Coml 
Coml 

30310-20003 

Coml 
Coml 

30310-00001 
Coml 
Coml 

30310-00011 

Coml 
Coml 

30310-60014 



SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 
WASHER, flat, no. 6 

INVERTER BRACKET 
PAD, capacitor 
TRANSFORMER, pulse (T1, T2) 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 
WASHER, flat, no. 6 

5V/20V RECTIFIER ASSEMBLY (A6) (see figure 2-50) 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 

STANDOFF 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 

HEAT SINK BRACKET 

SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 

WASHER, split lock, no. 6 

TRANSFORMER BRACKET 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 

DECK ASSEMBLY (A8) (see figure 2-51 ) 



28480 
28480 
28480 



30310-00022 

30310-00019 

9100-2938 



28480 



28480 



28480 



28480 



28480 



30310-60011 



30310-20003 



30310-00001 



30310-00011 



30310-60014 



4 
4 
4 

1 
1 
2 

4 
4 
4 



2-165 



Replaceable Parts 



3000 




Figure 2-44. Power Supply Assembly, Exploded View 



2-166 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-46. Output Crowbar Assembly (A13), Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



2-45- 
1 

2 
3 
4 
5 



7 
8 
9 
10 

11 
12 



HP PART NO. 



3031 0-6001 5 
1 884-0208 

1 200-0088 
Coml 
Coml 
Coml 

1901-0315 

1 200-0088 
Coml 
Coml 
Coml 

0340-0077 
30310-00006 



DESCRIPTION 



OUTPUT CROWBAR ASSEMBLY (A13) 122, figure 2-441 

* THYRISTOR, 35A, 100V (Q1.Q2) 

(Attaching Parts) 

* HEAT INSULATOR 

« WASHER, flat, 0.250 ID 

* SOLDER LUG, 0.250 ID 

* NUT, plain, hexagon, 1/4-28 

* DIODE, Si, 50 prv, 40A (CR1.CR2) 

(Attaching Parts) 

* HEAT INSULATOR 

* WASHER, flat, 0.250 ID 

* SOLDER LUG, 0.250 ID 

* NUT, plain, hexagon, 1/4-28 

* INSULATOR, feed thru 

* BRACKET, crowbar 



MFR 
CODE 



28480 
12040 

28480 



80131 
28480 



28480 
28480 



MFR PART NO. 



30310-60015 
NL570A 

1 200-0088 



IN1183A 
1200-0088 



0340-0077 
30310-00006 



UNITS 
PER 
ASSY 



2-167 



Replaceable Parts 



3000 
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Figure 2-45. Output Crowbar Assembly (A13), Exploded View 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-47. Front Panel Assembly (A12), Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



2-46- 
1 
2 
3 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



15 



16 
17 



HP PART NO. 



3031 0-6001 3 
1251-0367 

30310-60001 
1251-2357 

Coml 
Coml 
Coml 

30310-00010 

Coml 
Coml 

Coml 

1400-0189 

Coml 
Coml 

0160-3898 
2110-0001 
2110-0010 
1 400-0084 
0811-1854 
1450-0755 
3101-0056 
0160-0904 
9100-3174 

Coml 
Coml 
Coml 

30310-00016 

Coml 
Coml 

1990-0332 
30310-00014 



DESCRIPTION 



FRONT PANEL ASSEMBLY (A12), (25, figure 2-44) 

* JACK, tip (J1 thru J8) 

* TEST POINT ASSEMBLY (A1) (see figure 2-47) 

* RECEPTACLE, power, 3 pin (J9) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

* NUT, plain, hexagon, no. 6-32 



COVER, side, power input 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32. 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 
NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

x 

CLAMP, capacitor 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 8-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 8 

CAPACITOR, fxd, dielectric, 1 mF,440 Vacw (CD 

FUSE, 1A (F2) 

FUSE, 5A (F1) 

FUSEHOLDER (XF1,XF2) 

RESISTOR, fxd, ww, 50 ohms, 5%, 5W (R1) 

LAMP (DSD 

SWITCH, toggle, DPDT (S1) 

CAPACITOR, fxd, cer, 0.05 nF, +20%,1000 Vdcw (C2) 

LINE FILTER, 10A, 115/230V (FLD 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 6 
NUT, plain, hexagon, no. 6 

PANEL, leftside 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 8-32, 0.375 in, pan head 
WASHER, split lock, no. 8 

x 

LAMP, VF = 1 .8 to 3.5V (DS2) 
PANEL, front 



MFR 
CODE 



28480 
28499 
28480 
82389 



28480 



24446 



56289 
00000 
00000 
00000 
56289 

27191 
56289 
26364 



28480 



72765 
28480 



MFR PART NO. 



30310-60013 

69003-1165 

30310-60001 

EAC-301 



30310-00010 



128A2244621 



200P 1449 
OBD 
OBD 
OBD 
243E 

8926K316 
10B1 
10B1 



30310-00016 



6039-004-304 
30310-00014 



UNITS 
PER 
ASSY 



1 

8 
1 

1 

2 
2 
2 



2-169 



Replaceable Parts 



3000 




Figure 2-46. Front Panel Assembly (A12), Exploded View 



2-170 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-48. Test Point Assembly (A12A1), Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



HP PART NO. 



2-47- 
1 
2 
3 

4 
5 



30310-60001 
0698-3444 
0757-1000 
0698-0090 
0757-0818 
0698-0089 



DESCRIPTION 



TEST POINT ASSEMBLY (A12A1) (2, figure 2-46) 

* RESISTOR, fxd, flm, 31 6 ohms, 1%, 1/8W (R1) 

* RESISTOR, fxd, flm, 51.1 ohms, 1%, 1/2W (R2, R3) 

* RESISTOR, fxd, flm, 464 ohms, 1%, 1/2W (R4, R5) 

* RESISTOR, fxd, flm, 825 ohms, 1%, 1/2W (R6, R7) 

* RESISTOR, fxd, flm, 1780 ohms, 1%, 1/2W (R8) 



MFR 
CODE 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 



MFR PART NO. 



30310-60001 
0698-3444 
0757-1000 
0698-0090 
0757-0818 
0698-0089 



UNITS 

PER 

ASSY 



2-171 



to 



SO 



cr 
5 




Figure 2-47. Test Point Assembly (A12A1), Parts Location Diagram 



CO 

o 
o 
o 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-49. Preregulator Assembly (A9), Replaceable Parts 



FIG& 












UNITS 


INDEX 








MFR 




PER 


NO. 


HP PART NO. 




DESCRIPTION 


CODE 


MFR PART NO. 


ASSY 


2-A8- 


30310-60010 


PREREGULATOR ASSEMBLY (A9), (57, figure 2-44) 


28480 


30310-60010 


1 


1 


30310-60009 


* 


PREREGULATOR DRIVER ASSEMBLY 
(Attaching Parts) 


28480 


30310-60009 


1 


2 


Coml 


# 


SCREW, machine, no. 4-40, 0.500 in, pan head 






4 


3 


Coml 


* 


WASHER, split lock, no. 4 






4 


4 


Coml 


* 


WASHER, flat, no. 4 






4 


5 


0380-001 9 


* 


SPACER 


28480 


0380-001 9 


4 


6 


0757-0316 


* i 


RESISTOR, fxd, flm, 42.2 ohms, 1%, 1/8W (R1, R4) 


28480 


0757-031 6 


2 


7 


1901-0159 


*4 


DIODE, Si, 0.75A, 400 prv (CR1 , CR2) 


04713 


SR 1358-4 


2 


8 


0757-0401 


** 


RESISTOR, fxd, flm, 100 ohms, 1%, 1/8W (R2, R3) 


28480 


0757-0401 


2 


9 


9100-2942 


*■* 


TRANSFORMER, pulse (T1 ) 


28480 


9100-2942 


1 


10 


3031 0-80009 


** 


BLANK BOARD 


28480 


30310-80009 


1 


11 


9100-2928 


* 


CHOKE, filter, 5A, 0.01 2 ohms (T1 ) 


28480 


9100-2928 


1 


12 


1901-1061 


* 


DIODE, rectifier, 12A, 600V (CR3,CR4) 
(Attaching Parts) 


04713 


MR886 


2 


13 


2190-0498 


* 


INSULATOR-MICA 


28480 


1200-0080 


2 


14 


Coml 


K 


WASHER, flat, no. 10 






1 


15 


Coml 


* 


SOLDER LUG.no. 10 






2 


16 


Coml 


* 


NUT, plain, hexagon, no. 10 






1 


17 


1884-0219 


* 


THYRISTOR (Q1,Q2) 
(Attaching Parts) 


28480 


1884-0219 


2 


18 


3050-0591 


* 


INSULATOR-MICA 


28480 


1200-0088 


2 


19 


Coml 


* 


WASHER, flat, 1/4 in. ID 






1 


20 


Coml 


*■ 


SOLDER LUG, 1/4 in. ID 






2 


21 


Coml 


* 


NUT, plain, hexagon, 1/4-28 






1 


22 


0764-0015 


# 


RESISTOR, fxd, flm, 560 ohms, 5%, 2W (R5) 


28480 


0764-001 5 


1 


23 


0160-0904 


* 


CAPACITOR, fxd, cer, 0.05 juF, 20%, 1000 Vdcw (CD 


56289 


41C169A4-CDH 


1 


24 


0340-0077 


* 


TERMINAL 


28480 


0340-0077 


6 


25 


30310-20003 


» 


SPACER 

(Attaching Parts) 


28480 


30310-20003 


4 


26 


Coml 


* 


SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 






1 


27 


Coml 


* 


WASHER, split lock, no. 6 






1 


28 


30310-20002 


* 


HEAT SINK 


28480 


30310-20002 


1 


29 


0340-0507 


* 


TEFLON SPACER 


28480 


0340-0507 


2 


30 


0340-0508 


* 


TEFLON SPACER 


28480 


0340-0508 


2 



2-173 



Replaceable Parts 



3000 



7 6 10 





Figure 2-48. Preregulator Assembly (A9), Exploded View 



2-174 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-50. Inverter PCA (A7), Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



2-49- 

1 



4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 



11 
12 
13 
14 
15 
16 



HP PART NO. 



30310-60007 
1854-0572 

Coml 
Coml 

3031 0-00007 

Coml 

Coml 

0380-1 030 

0160-0174 

9100-2945 
0811-3108 
1902-0661 
0757-0316 
0180-0269 
1884-0219 
30310-0000 

Coml 

Coml 

Coml 

Coml 
0757-0401 
1901-0159 
2110-0003 
0160-0168 
0757-0367 
30310-80007 



DESCRIPTION 



INVERTER PCA IA7) (50, figure 2-44) 

* TRANSISTOR, Si, NPN (Q1 thru Q4) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.250 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

* HEAT SINK 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

* STANDOFF 

» CAPACITOR, fxd, cer, 0.47 ;uF, -20 +80%, 25 Vdcw (C1 
thru C4) 

* TRANSFORMER, pulse (T1,T2) 

* RESISTOR, fxd, ww, 2 ohms, 10% (R1) 

* DIODE, zener, 75V +5% (CR1, CR2) 

* RESISTOR, fxd, flm, 42.2 ohms, 1%, 1/8W (R2, R4) 

* CAPACITOR, fxd, elect, 1.0 mF, -10 +50%, 150 Vdcw (C7) 

* THYRISTOR (Q5) 

* SCR BRACKET 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, flat, no. 6 

* WASHER, split lock, no. 6 

* NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

* RESISTOR, fxd, flm, 100 ohms, 1%, 1/8W (R3) 

* DIODE, Si, 0.75A, 400 prv (CR3thru CR19) 

* FUSE, 3A, 3AG (F1,F2) 

* CAPACITOR, fxd, my, 0.1 fiF, 10%, 200 Vdcw (C5, C6) 

* RESISTOR, fxd, flm, 100k ohms, 1%, 1/2W (R5, R6) 

* BLANK BOARD 



MFR 
CODE 



28480 
02735 



28480 



28480 

56289 

28480 
28480 
04713 
28480 
56289 
28480 



MFR PART NO. 



28480 
04713 
75915 
56289 
28480 
28480 



30310-60007 
2N5805 



30310-00007 

0380-1030 

C11B7S-CML 

9100-2945 
0811-3108 
SZ1 1213-392 
0757-0316 
30D105F150BA2-DSM 
1884-0219 



0757-0401 
SR 1358-4 
312.002 
192P10492-PTS 
0757-0367 
30310-80007 



UNITS 
PER 
ASSY 



2 

1 
2 
2 

1 

1 
1 

2 
2 
2 
2 
1 

17 
2 
2 
2 
1 



2-175 



Replaceable Parts 



3000 



V— /— ( — ^ 




3 3 4 5 6 7 6 



8 9 10 



IZ3 



BS 0B 



3 3 4 14 15 15 14 




HB SO 



13 13 



Figure 2-49. Inverter PCA (A7), Parts Location Diagram 



2-176 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-51. 5V/20V Rectifier Assembly (A6), Replaceable Parts 



FIG& 

INDEX 

NO. 



HP PART NO. 



DESCRIPTION 



MFR 
CODE 



MFR PART NO. 



UNITS 

PER 

ASSY 



2-50- 
1 

2 

3 

4 
5 



9 
10 
11 
12 

13 



14 



30310-80011 
1902-0202 

0150-0121 

Coml 

Coml 
Coml 

3103-0015 

Coml 
Coml 

1901-0661 

Coml 
Coml 

1901-1035 

1200-0080 

Coml 
30310-00021 

Coml 

1901-1036 

1 200-0080 

Coml 

30310-00021 

Coml 

30310-20001 



5V/20V RECTIFIER ASSEMBLY <A6). (57, figure 2-44) 

* DIODE, breakdown, 15.0V, 5%, 1W (CR9, CR12, CR13, 
CR16) 

* CAPACITOR, fxd, cer, 0.1 juF, -20 +80%, 50 Vdcw 
(C1 thru C4) 

* SOLDER LUG.no. 6 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 6-32, 0.312 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 6 

* THERMAL SWITCH 75°C (S1 ) 

(Attaching Parts) 

* WASHER, split lock, no. 6 

* NUT, plain, hexagon, no. 6-32 

* DIODE, Schottky barrier (CR9, CR12, CR13, CR16) 

(Attaching Parts) 

* WASHER, lock, ext-tooth, no. 10 

* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 

* DIODE, fxd, 100V, 12A (CR5 thru CR8) 

(Attaching Parts) 

* INSULATOR 

* WASHER, flat, no. 10 

* STRAP, diode 

* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 

* DIODE, rectifier, 12A, 100V (CR1 thru CR4) 

(Attaching Parts) 

* INSULATOR 

* WASHER, flat, no. 10 

* STRIP, diode 

* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 

* HEAT SINK 



28480 
28480 

56289 



14604 

04713 

28480 
28480 
28480 

04713 
28480 
28480 

28480 



30310-60011 
1902-0202 

SC50BIS-CML 



3001T125B21 1-3/8 

SBD5033K 

1901-1035 

1200-0080 

30310-00021 

MR881 

1200-0080 

30310-00021 

30310-20001 



2-177 



Replaceable Parts 



3000 



© 



© 



.11REF 11REF 





HJUifii 



TJ 






12 



.xm 



2208-41 



2-178 



Figure 2-50. 5V/20V Rectifier Assembly (A6), Exploded View 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-52. Deck Assembly (A8), Replaceable Parts 



FIG& 










UNITS 


INDEX 






MFR 




PER 


NO. 


HP PART NO. 


DESCRIPTION 


CODE 


MFR PART NO. 


ASSY 


2-51- 


3031 0-6001 4 


DECK ASSEMBLY (A8) (61 , figure 2-44) 


28480 


30310-60014 


1 


1 


9100-2944 


* CHOKE, filter (L1) 

(Attaching Parts) 


28480 


9100-2944 


1 




ComI 


* SCREW, machine, no. 8-32, 0.500 in, pan head 






4 




ComI 


* WASHER, flat, no. 8 






4 




ComI 


* WASHER, split lock, no. 8 






4 




ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 8-32 






4 


2 


0811-3147 


* RESISTOR, fxd, ww, 1 .8 ohms, ±3% (R1 ) 
(Attaching Parts) 


91637 


RH25 


1 




ComI 


* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 






2 




ComI 


* WASHER, split lock, no. 6 






2 




ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 6-32 






2 


3 


30310-00020 


* STRAP, copper, 125V 
(Attaching Parts) 


28480 


30310-00020 


1 




ComI 


* SCREW, machine, no. 10-32, 0.500 in, pan head 






2 




ComI 


* WASHER, split lock, no. 10 






2 


4 


30310-00020 


* STRAP, copper, 125V 
(Attaching Parts) 


28480 


30310-00020 


1 




ComI 


* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 






2 




ComI 


* WASHER, split lock, no. 10 






2 




ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 






2 


5 


0180-2494* 


* CAPACITOR, fxd, elect. 7800 mF, -10+50%, 150 Vdcw 
(C4, C5) 


56289 


36D782F150DF2ADQB 


2 


6 


0180-2404* 


* CAPACITOR, fxd, elect, 13,000 mF. -10 +75F, 40 Vdcw 
(C2, C3) 

(Attaching Parts) 


56289 


602D1936040BF2A 


2 




ComI 


* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 






1 




ComI 


* WASHER, split lock, no. 10 






2 




ComI 


* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 










ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 








7 


30310-00002 
ComI 


* STRAP, copper, 5V 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.500 in, pan head 


28480 


30310-00002 






ComI 


* WASHER, split lock, no. 10 






2 




ComI 


* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 










ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 10 








8 


0180-2411* 

ComI 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 22,000 juF, -10 +75%, 10 Vdcw 
(C7) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.500 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 10 


28480 


602D2236010AF2A 




9 


0180-2402* 

ComI 
ComI 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 55,000 juF, -10 +75%, 10 Vdcw 
(C6) 

(Attaching Parts) 

* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 

* WASHER, split lock, no. 10 

* NUT, plain, hexagon, no. 10 


56289 


602D5536010BF2A 




10 


0180-2413* 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 7500 mF, -1 +75%, 1 5 Vdcw (C8) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 


56289 


36D752G015AA2A 






ComI 


* WASHER, split lock, no. 10 






2 




ComI 


* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 










ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 










♦These componen 


ts are considered part of 30310-60014 assembly for reference purp 


oses but n 


iust be ordered separately. 





2-179 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-52. Deck Assembly (A8), Replaceable Parts (Continued) 



FIG& 










UNITS 


INDEX 






MFR 




PER 


NO, 


HP PART NO. 


DESCRIPTION 


CODE 


MFR PART NO. 


ASSY 


2-51- 












11 


30310-00004 
ComI 


* STRAP, copper, 20V 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 


28480 


30310-00004 






ComI 


* WASHER, split lock, no. 10 






2 




ComI 


* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 










ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 








12 


0180-2403* 

ComI 
ComI 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 19,000 mF, -10 +75%, 40 Vdcw 
(C9) 

(Attaching Parts) 

* SETSCREW, no. 10 

* WASHER, split lock, no. 10 

* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 


56289 


602D193G040DF2A 




13 


0180-2541* 

ComI 
ComI 
ComI 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 1800 /iF , -10+75%, 40 Vdcw 
(C14) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 10 

* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in. 

* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 


56289 


602D182G040AA2A 




14 


0180-2414* 

ComI 
ComI 
ComI 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 2900 juF, -10 +75%,40 Vdcw (C12) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 10 

* SETSCREW, no. 10-32, 0.750 in, 

* NUT, plain, hexagon, no. 10-32 


56289 


36D292G040AA2A 




15 


0180-2416* 

ComI 
ComI 


* CAPACITOR, fxd, elect, 9900 nF. -10 +75%, 30 Vdcw 
(C11) 

(Attaching Parts) 

* SCREW, machine, no. 10-32, 0.375 in, pan head 

* WASHER, split lock, no. 10 


56289 


602D992G030AF2A 




16 


30310-60008* 


* CAPACITOR BOARD ASSEMBLY (A1 ) (see figure 2-57) 
(Attaching Parts) 


28480 


30310-60008 






ComI 


* SCREW, machine, no. 6-32, 0.375 in, pan head 






12 


17 


1901-1035 


* DIODE, fxd, 100V, 12A (CR1) 
(Attaching Parts) 


28480 


1901-1035 






1 200-0080 


* INSULATOR 


28480 


1200-0080 






ComI 


* WASHER.flat.no. 8 










ComI 


* SOLDER LUG, no. 8 










ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 8-32 








18 


1853-0310 


* TRANSISTOR, Si, PNP (Q1,Q2) 
(Attaching Parts) 


04713 


2N4398 


2 




ComI 


* SCREW, machine, no. 6-32, 0.625 in, pan head 






2 




ComI 


* SOLDER LUG.no. 6 






1 




1 200-0043 


* INSULATOR 

* SOCKET, transistor (XA1 , XQ2) 


28480 


1200-0043 


1 


19 


1 200-0452 


28480 


1200-0452 


2 






(Attaching Parts) 










ComI 


* SCREW, machine, no. 4-40, 0.500 in, flat head 






2 




ComI 


* WASHER, flat, no. 4 






2 




ComI 


* WASHER, split lock, no. 4 






2 




ComI 


* NUT, plain, hexagon, no. 4-40 






2 


♦ These < 


;omponents are co 


nsidered part of 30310-60014 assembly for reference purposes but 


must be s 


ordered separately. 





2-180 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-52. Deck Assembly (A8), Replaceable Parts (Continued) 



FIG& 

INDEX 

NO. 



HP PART NO. 



DESCRIPTION 



MFR 
CODE 



MFR PART NO. 



UNITS 

PER 

ASSY 



2-51- 
20 



21 



9100-2943 

Coml 
Coml 

30310-00018 



CHOKE, filter (L2! 

(Attaching Parts) 
SCREW, machine, no. 10-32,0.375 in, pan head 
WASHER, split, lock, no. 10 

DECK, power supply 



28480 



28480 



9100-2943 



30310-00018 



2-181 



Replaceable Parts 



3000 




Figure 2-51. Deck Assembly (A8), Parts Location Diagram 



2-182 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-53. Preregulator Control PCA (Al), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



Al 
A1C1 

A1C2 
A1C3 
A1C4 

A1C5 
A1C6 
A1C7 
A1CS 
A1C9 

A1C 10 
A1C11 
A1C12 
A1C13 
A1C14 

A1C15 
A If. J 6 
A1C1T 
A1C18 
A1C19 

A1C20 
A1C21 
A1CR1 
A1CR2 
A1CR3 

A1CR4 
A1CRS 
A1CR6 
A1CR7 
A1CR8 

A1CR9 

A1CR10 

A1CR11 

A1CR12 

A1CR13 

A1Q1 
A 102 
A 103 
A1Q4 
A1Q5 

A 106 
A1Q7 
A108 
A1Q9 
A1Q10 

A1R1 
A1R2 
A1R3 
A1R4 
A1R5 

A1R6 
A1R7 
A1R8 
A1R9 

AIR 10 

A1R11 
A1R12 
A1R13 
A1R14 
A1R16 

A1R17 
AIR) 8 
AIR 19 
A1R20 
A1R21 

A1R22 
A1R23 
A1R24 
A1R25 
AIR 26 

A1R27 
A1R28 
A1R29 
A1R30 
A1R31 



30310-60002 

0160-0157 

0180-0291 

0180-0195 

0180-0291 

0160-0153 
0160-2204 
0180-0097 
0180-0049 
0160-0153 

0180-0197 
01B0-0197 
0160-2940 
0180-0197 
0180-0373 

0150-0121 
0150-0121 
0180-1743 
0160-0162 
0160-0161 

0180-0097 
0180-0098 
1901-0033 
1901-0033 
1901-0033 

1901-0033 
1901-0460 
1902-3171 
1902-3171 
1901-0033 

1902-3139 
1901-0033 
1901-0159 
1901-0159 
1901-0033 

1854-0072 
1853-0052 
1854-0072 
1853-0281 
1854-0477 

1854-0477 
1854-0039 
1854-0477 
1854-0477 
1853-0281 

2100-1760 
0757-0458 
0757-0416 
0757-0443 
0757-0279 

0683-5655 
0757-0444 
0757-0279 
0757-0442 
0757-0465 

0757-0440 
0698-3452 
0757-0459 
0698-3155 
0698-3155 

0757-0447 
0698-3160 
0757-0442 
0757-0394 
0757-0279 

0757-0401 
0757-0394 
0757-0401 
0757-0274 
0757-0274 

0683-0275 
0698-3155 
0698-3155 
0698-3155 
0757-0438 



1 
70 



2 

18 



21 
23 



2 
1 
1 
3 
6 

1 

1 

27 
7 

1 

4 

1 

12 



PREREGULATOR CONTROL PCA 
CsFXD MY 0.0047 UF 10* 200VDCM 
CsfXD ELECT 1.0 UF 103 35V0CH 
C:FXD ELECT 0.33 UF 20* 35V0CH 
C:FXD ELECT 1.0 UF 101 35V0CW 

C:FXD MY 0.001 UF 10X 200VDCM 
C:FXD MICA 100PF 5* 
CsFXO TANT. 47 UF 10* 35V0CM 
C:FXD ELECT 20 UF +75-10* 50VDCM 
CsFXO MY 0.001 UF 10* 200V0CW 

C:FXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 
CsFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 
CsFXO MICA 470 PF 5* 300V0CH 
CSFXO ELECT 2.2 UF 10* 20V0CH 
CsFXO ELECT 0.68 UF 10* 35VDCH 

CsFXO CER 0.1 UF +80-20* 50VDCH 
CsFXD CER 0.1 UF +80-20* 50VDCN 
CsFXO ELECT 0.1 UF 10* 35VDCW 
CsFXD MY 0.022 UF 10* 200VDCH 
CsFXD MY 0.01 UF 10* 200V DC W 

CsFXO TANT. 47 UF 10* 35VDCH 
CsFXO ELECT 100 UF 20* 20VDCW 
DIODE SSI LI CON 100MA 180HV 
OIODElSILICON 100MA 180MV 
OIOOEsSILICON 100MA 1B0HV 

DIOOESSILICON 100MA 180HV 
OIOOEsSILICON 3-JUNCTION STABISTOR 
DIQOE BREAK00HNS11.0V 5* 
OIOOE BREAKOGMNsll.OV 5* 
DIOOESSILICON 100MA 180WV 

DIODESBREAKOGMN 8.25V 5* 
OIOOEsSILICON 100MA 180MV 
OIOOESSILICON 0.75A 400PIV 
DIOOESSILICON 0.75A 400PIY 
OIODESSILICON 100MA 180WV 

TSTRsSI NPN 

TSTRSSI PNP 

TSTRSSI NPN 

TSTRsSI PNP 

TSTRsSI NPN 

TSTRSSI NFN 

TSTRsSI NPN 

TSTRsSI NPN 

TSTRsSI NPN 

TSTRsSI PNP 

RSVAR WW SK OHM 5* TYPE V IW 
RsFXO MET FLM 51. IK OHM 1* 1/8W 
RsFXO MET FLM 511 OHM 1* 1/8W 
RsFXD MET FLM 11. OK OHM 1* 1/8U 
RsFXO MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8M 

RsFXD COMP 5.6 MEGOHM 5* 1/4M 
RSFXO MET FLM 12. IK OHM 1* 1/8W 
RSFXO MET FLM 3.16K OHM IX 1/8W 
RsFXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 
RSFXD MET FLM 100K OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 7.50K OHM I* 1/8W 
RSFXO MET FLM 147K OHM IX 1/8M 
RSFXD MET FLM 56. 2K OHM 1* 1/8W 
RSFXD MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8U 
RSFXO MET FLN 4.64K OHM 1* 1/8H 

RsFXO MET FLM 16.2K OHM IX 1/8H 

RsFXO MET FLM 31.6K OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 10. OK OHM IX 1/8U 

RSFXO MET FLM 51.1 OHM IX 1/8W 

RsFXD MET FLM 3.16K OHM IX 1/8* 

RsFXD MET FLM 100 OHM IX 1/8W 

RsFXD MET FLM 51.1 OHM IX 1/BW 

RsFXO MET FLM 100 OHM IX 1/BH 

RsFXD MET FLM 1.21K OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM 1.21K OHM IX 1/8W 

RsFXO COMP 2.7 OHM 5X 1/4W 

RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 

RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 

RsFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 

RSFXD MET FLM 5.11K OHM IX 1/8H 



28480 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
72136 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
72136 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
07263 
07263 
07263 

07263 
03508 
28480 
28480 
07263 

04713 
07263 
04713 
04713 
07263 

80131 
80131 
80131 
80131 
80131 

80131 
80131 
80131 
80131 
80131 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

01121 
28480 
28480 
28480 
2848G 

28480 
2848C 
2848C 
28480 
284BC 

28480 
2848G 
284B0 
28480 
28480 

28480 
28480 
2848C 
28480 
28480 

01121 

28480 
28480 
28480 
2848 C 



30310-600C2 

192P47292-PTS 

1500105X9035A2-OYS 

1500334X0G35A2-DYS 

150D105X9035A2-0YS 

192P10292-PTS 

ROM15F101J3C 

1500476X9C35S2-DYS 

300206G050CC2-DSM 

192P10292-PTS 

150D225X9020A2-OYS 

150D225X9020A2-DYS 

RDM15F471J3C 

1500225X9020A2-OYS 

1500684X9035A2-0YS 

5C50BIS-CML 
5C50BIS-CML 
15001C4X9035A2-DYS 
192P22392-PTS 

192P10392-PTS 

1500476X9C3SS2-OYS 

1500107X002CS2-OYS 

FC3369 

FD3369 

F03369 

F0336S 

ST8523 

1902-3171 

1902-3171 

F03369 

SZ10939-158 

F03369 

SR1358-4 

SR1358-4 

F03369 

2N3054 

2N374C 

2N3054 

2N2907A 

2N2222A 

2N2222A 

2N3053 

2N2222A 

2N2222A 

2N2907A 

2100-1760 
0757-0458 
0757-C416 
0757-C443 
0757-0279 

CB 5655 

0757-C444 

0757-027S 

0757-0442 

0757-0465 

0757-C440 
069B-3452 
0757- C459 
0698-3155 
0698-3155 

G757-C447 
0698-3160 
0757-0442 
0757-0394 
0757-0279 

0757-C401 
0757-C394 
0757- C401 
0757- C274 
0757-0274 

CB 27G5 
0698-3155 
0698-3155 
0696-3155 
0757- C438 



2-18S 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-53. Preregulator Control PCA (Al), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



A1R32 


0683-0275 


A1R33 


0683-0275 


A1R34 


0683-0275 


A1R35 


0757-0279 


AIR 36 


0757-0288 


A1R37 


0757-0442 


AIR38 


0757-0279 


A1R39 


0698-0083 


A1R40 


0757-0442 


A1R41 


0757-0465 


A1R42 


0698-0083 


A1U1 


1826-0069 


A1U2 


1626-0069 


A1U3 


1826-0049 


A1U4 


1826-0070 


A1U5 


1826-0069 



R:FXD COUP 2.7 OHM 5* 1/4M 
R:FXD COUP 2.7 OHM 5* 1/4H 
R:FXO COW 2.7 OHM 5X 1/4H 
R:FX0 MET FLM 3.16K OHM 1* 1/8U 
R:FX0 MET FLM 9.09K OHM IX 1/8W 

R:FXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 
R:FX0 MET FLM 3.16K OHM IX 1/8H 
R:FXD MET FLM 1.96K OHM IX 1/8U 
R:FXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/6U 
R:FXO MET FLK 100K OHM IX 1/8* 

R:FXO MET FLM 1.96K OHM IX 1/8H 
ICSLINEAR OPER. AMPL. 
ICsLINEAR OPER. AMPL. 
ICSVOLTAGE REGULATOR PROGRAMMABLE 
ICSLINEAR OPER. AMPL. 

ICtLINEAR OPER. AMPL. 



01121 


CB 27G5 


01121 


CB 27G5 


01121 


CB 27G5 


28480 


0757-0279 


28480 


0757-0288 


28480 


0757-0442 


28480 


0757-0279 


28480 


0698-0083 


28480 


0757-0442 


2848C 


0757-C465 


28480 


0698-0083 


12040 


LM301A0 


1204C 


LM301A0 


07263 


U6A7723393 


07263 


U6A77 11393 


12040 


LH301A0 



2-184 



3000 



Replaceable Parts 




H 


CR1 






MCR2 


R1 




X 




+ 






IS CO 


T* 


CM 


\n 


n 


DC OC 


cc 


u 


CC 


+ 


O 




i"» oo a) 

DC DC OC 



° t *~ 

t- s «- 



U4 



U5 



C18 



C19 




C20 



C21 



II MINIMI 



Figure 2-52. Preregulator Control PCA (Al), Parts Location Diagram 



2-185 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-54. Inverter Driver PCA (A2), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



A2 

A2C1 

A2C2 

A2C3 

A2C4 

A2C5 
A2C6 
A2C7 
A2C8 
A2CR1 

A2CR2 
A2CR3 
A2CR4 
A2CR4 
A2CRS 

A2CR6 
A2CR7 
A2CR8 
A2CR9 
A2Q1 

A 202 
A203 
A2Q4 
A205 
A2Q6 

A2Q7 
A208 
A2Q9 
A 2010 
A2R1 

A2R2 
A2R3 
A2R4 
A2R5 
A2R6 

A2R7 

A2R8 

A2R9 

A2R10 

A2R11 

A2R12 
A2R13 
A2R14 
A2R15 
A2R16 

A2R17 
A2R18 
A2R19 
A2R20 
A2R21 

A2R22 
A2R23 
A2R24 
A2R25 
A2U1 

A2U2 
A2U3 
A2U4 



HP Part Number 



30310-60003 
0160-0194 
0160-0194 
0160-0161 

0180-0100 

0180-1746 
0180-1746 
0180-1746 
0180-1746 
1901-0033 

1901-0033 
1901-0033 
1901-0033 
1901-0033 
1901-0033 

1901-0033 
1901-0033 
1901-0033 
1901-0033 
1B54-0477 

1854-0477 
1854-0039 
1854-0039 
1854-0039 
1854-0039 

1854-0039 
1854-0039 
1854-0039 
1854-0039 
0757-0397 

0698-3155 
0698-0085 
0757-0280 
0698-3449 
0757-0438 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0397 
0698-3438 
0698-3438 

0698-3438 
0757-0280 
0698-3438 
0698-3402 
0698-3402 

0698-3402 
0698-3402 
0757-0280 
0698-3402 
0698-3402 

0757-0280 
0698-3402 
0698-3402 
0757-0280 
1820-0141 

1820-0077 
1820-0054 
1820-0256 



Qty 



2 

21 

5 



Description 



INVERTER DRIVER PCA 
CsFXD MY 0.015 UF 10* 
CsFXD MY 0.015 UF 10* 
CsFXD MY 0.01 UF 10* 200VOCH 
CsFXD ELECT 4.7 UF 10* 35VDCU 

CsFXD ELECT 15 UF 10* 20VDCW 
C:FX0 ELECT 15 UF 10* 20VDCH 
C:FXD ELECT 15 UF 10* 20V0CM 
CsFXO ELECT 15 UF 10* 20V0CM 
DIODEsSILICON 100MA 180HV 

DIODEsSILICON 100MA 180MV 
0I0OE:SILICON 100MA 180HV 
DIODE:SILICON 100HA 180HV 
DIODE SSILICON 100MA 180MV 
DIODE : SILICON 100MA 180UV 

DIOOEsSILICON 100MA 180NV 
DIODEsSILICON 100MA 180WV 
DIODE SSILICON 100MA 180UV 
DIODEsSILICON 100MA 180MV 
TSTR:SI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 

TSTRSSI NPN 
TSTRSSI NPN 
TSTRSSI NPN 
TSTRSSI NPN 
RsFXO MET FLM 68.1 OHM 1* 1/8U 

RsFXO MET FLM 4.64K OHM 1* 1/8W 

RSFXD MET FLM 2.61K OHM IX 1/8M 

RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/8W 

RsFXO MET FLM 28. 7K OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 5.11K OHM 1* 1/8W 

RsFXD NET FLM IK OHM 1* 1/8* 
RsFXO MET FLM IK OHM 1* 1/8U 
RsFXD MET FLM 68.1 OHM 1* 1/8W 
RsFXO MET FLM 147 OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM 147 OHM 1* 1/8W 

RsFXO MET FLM 147 OHM 1* 1/8W 
RsFXD MET FLM IK OHM 1* 1/BW 
RsFXD MET FLM 147 OHM IX 1/8H 
RsFXO MET fLM 316 OHM 1* 1/ZW 
RsFXO MET FLM 316 OHM 1* 1/2W 

RsFXO MET FLM 316 OHM IX 1/2W 
RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/2W 
RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/2U 
RsFXD MET FLM 316 OHM IX 1/2W 

RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RsFXD MET FLM 316 OHM IX 1/2W 
RsFXD MET FLM 316 OHM IX 1/2H 
RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8H 
(CsTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 

ICSTTL OUAL F/F 

ICsTTL QUAD 2-INPT NANO GATE 

ICsOTL QUAD 2-INPUT POWER GATE 



Mfr 
Code 



28480 
56289 
56289 
56289 
56289 

28480 
28480 
2848C 
28480 
07263 

07263 
07263 
07263 
07263 
07263 

07263 
07263 
07263 
07263 
80131 

80131 
80131 
80131 
80131 
80131 



Mfr Part Number 



28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
2848C 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
04713 

01295 
01295 
04713 



30310-60003 

192P15392-PTS 

192P15392-PTS 

1S2P10392-PTS 

150D475X9035B2-OYS 

0180-1746 
0180-1746 
0180-1746 
0180-1746 
F03369 

F03369 
F03369 
F03369 
FD336S 
FD3369 

FD3369 
FD3369 
FD3369 
FD3369 
2N2222A 

2N2222A 

2N3053 

2N3053 

2N3053 

2N3053 



80131 


2N3053 


80131 


2N3053 


80131 


2N3053 


80131 


2N3053 


28480 


0757-0397 


2B480 


0698-3155 


28480 


0698-0085 


28480 


0757-0280 


28480 


0698-3449 


28480 


0757-0438 



0757-0280 
0757-0280 
0757-C397 
0698-3438 
0698-3438 

0698-3438 
0757-0280 
0698-3438 
0698-3402 
0698-3402 

0698-3402 
0698-3402 
0757-0280 
0698-3402 
0698-3402 

0757-0280 
0698-3402 
0698-3402 
0757-0280 
MC3001P 

SN7474N 
SN740CN 

HC858P 



2-186 



6? 



~2_ 



OE1 



rjirr\ ASSY 30310-60003 
XxPlA REV-A-1210-22 



R1 
CI 
WCR1 
R2 

R3 
R4 

R5 

R6 

C2 



O E2 



U1 



U2 



R7 



R9 



U3 



R8 



C3 



+ C4 



U4 



R10 

R11 

R12 

|4CR2 

R13 

HCR3 

R14 



js: 



E3 



\7t 



R15 



R20 



C5 



C7 



R16 
►|CR4 



R21 

HCR6 



00 00 



R17 


WCR7 
R22 

►)CR8 


C6 + 


R23 








R18 




C8 + 



►|CR5 




Q5 



Q6 
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R24 

HCR9 
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IIIIIIH HI 
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Figure 2-53. Inverter Driver PCA (A2), Parts Location Diagram 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-55. 20 Volt Supply PCA (A3), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



A3 


30310-60004 


A3C1 


0160-0298 


A3C2 


0180-0141 


A3C3 


0180-0197 


A3C4 


0180-0197 


A3C5 


0160-0153 


A3C6 


01B0-0291 


A3C7 


0160-0134 


A3C8 


0160-2199 


A3C9 


0160-2055 


A3C10 


0160-0194 


A3C11 


0180-1746 


A3C12 


0180-0100 


A3C14 


0160-0194 


A3C15 


0160-0134 


A3C16 


0160-0161 


A3C18 


0180-1746 


A3C19 


0180-1746 


A3CR1 


1901-0033 


A3CR2 


1902-3139 


A3CR3 


1901-0033 


A3CK4 


1901-0033 


A3CR5 


1901-0033 


A3CR6 


1901-0033 


A3CR7 


1901-0033 


A3CR8 


1901-0033 


A3CR9 


1901-0033 


A3CR10 


1901-0033 


A3L2 


9100-1665 


A301 


1853-0281 


A302 


1854-0477 


A303 


1854-0039 


A3Q4 


1B53-0281 


A3Q5 


1854-0477 


A 306 


1853-0281 


A3Q6 


1853-0281 


A307 


1853-0281 


A 308 


1854-0477 


A3Q9 


1854-0039 


A3O10 


1853-0281 


A3Q11 


1854-0477 


A3Q12 


1853-0052 


A3Q13 


1853-0281 


A3Q14 


1854-0477 


A3QI5 


1854-0477 


A3R1 


0757-0465 


A3R2 


2100-1757 


A3R3 


0698-3156 


A3R4 


0757-0465 


A3R5 


0698-0084 


A3R6 


0757-0442 


A3R7 


0757-0442 


A3R8 


0757-0 3^6 


A3R9 


0757-0280 


A3R10 


0757-0407 


A3R11 


0757-01*16 


A3R12 


0757-0278 


A3R13 


0698-3153 


A3R14 


0698-3153 


A3R15 


0757-0443 


A3R16 


0698-3't 1 t6 


A3R17 


0757-0279 


A3R18 


0698-3154 


A3R19 


0698-3155 


A3R20 


0757-0442 


A3R21 


0757-0442 


A3R22 


0757-0439 


A3R23 


0698-3155 


A3R24 


0757-0442 


A3R25 


0698-3156 


A3R26 


0757-0442 


A3R27 


0757-0442 


A3R28 


0698-7398 


A3R29 


0698-7398 


A3R30 


0757-0465 



Qty 



2 

1 

21 



3 
13 



Description 



20 VOLT SUPPLY PCA 
CsFXO MY 0.0015 UF 10X 200V0CW 
CSFXO ELECT 50 UF *75-10X 50VOCH 
CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCM 
CsFXO ELECT 2.2 UF 10* 20.VDCH 

CsFXO MY 0.001 UF 10* 200V0CM 
C:FX0 ELECT 1.0 UF 10* 35V0CH 
C:FX0 MICA 220PF 5* 300VDCW 
C:FXO MICA 30. PF 5* 300V DC W 
C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 

C:FXD HY 0.015 UF 10* 
CsFXO ELECT 15 UF 10* 20VOCW 
CSFXO ELECT 4.7 UF 10* 35VDCH 
CSFXO MY 0.015 UF 10* 
CSFXO MICA 220PF 5* 300VDCH 

CSFXO MY 0.01 UF 10* 200VOCH 
CSFXD ELECT 15 UF 10* 20V0CW 
CSFXD ELECT 15 UF 10* 20VDCH 
OIODESSILICON 100MA 180MV 
OIOOESBREAKOOMN 8.2SV 5* 

DIOOEsSILICON 100MA 180UV 

OIODESSILICON 100MA 180HV 

DIOOEsSILICON 100MA 180UV 

OIODESSILICON 100MA 180WV 

OIODESSILICON 100HA 180HV 

DIOOEsSILICON 100MA 180UV 
DIOOEsSILICON 100HA 180WV 
DIOOEsSILICON 100MA 180MV 
COlL/CHOKt 3300 UH 5* 
TSTRsSI PNP 

TSTRSSI NPN 
TSTRSSI NPN 
TSTRsSI PNP 
TSTRSSI NPN 
TSTRSSI PNP 

TSTRSSI PNP 
TSTRsSI PNP 
TSTRsSI NPN 
TSTRSSI NPN 
TSTRSSI PNP 

TSTRsSI NPN 

TSTRSSI PNP 

TSTRSSI PNP 

TSTRsSI NPN 

TSTRsSI NPN 

RsFXO MET FLM 100K OHM IX 1/8W 
RSVAR MM 500 OHM 5* TYPE V IN 
RSFXO MET FLM 14.7K OHM 1* 1/8K 
RsFXO MET FLM 100K OHM 1* 1/8* 
RsFXD MET FLM 2.15K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8H 

RSFXO MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8M 

RSFXD MET FLM 10 OHM 1* 1/8W 

RSFXO MET FLM IK OHM 1* 1/SW 

RSFXO MET FLM 200 OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 5110HM 1* 1/8H 

RsFXD MET FLM 1.78K OHM IX 1/8N 

RsFXO MET FLM 3.83K OHM 1* 1/BK 

RsFXD MET FLM 3.83K OHM IX 1/8H 

RsFXD MET FLM ll.OK OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 383 OHM 1* 1/SW 
RSFXO MET FLM 3.16K OHM IX 1/8H 
RSFXO MET FLM 4.22K OHM IX 1/8W 
RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 
RSFXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 

RSFXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8H 

RSFXD MET FLM 6.81K OHM IS 1/8H 

RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8U 

RsFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8* 

RsFXO MET FLM 14. 7K OHM IX 1/8* 

RSFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8* 
RSFXD MET FLM 10.0K OHM IS 1/8W 
RsFXD FLM 6.124K OHM 0.1X 1/8W 
RsFXO FLM 6.124K OHM 0.1X 1/8W 
RSFXD MET FLM 100K OHM IX I/8W 



Mfr 
Code 



28480 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
14655 
28480 
56289 



28480 
28480 
2848C 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
2848C 

28480 



Mfr Part Number 



30310-60004 

192P15292-PTS 

300506G050D02-DSM 

150D225XS020A2-0YS 

150D225X9020A2-DYS 

192P10292-PTS 

1 50D10 5X9035A2-OYS 

RDM15F221J3C 

0160-2199 

C023F101F103ZS22-CDH 



56289 


192P15392-PTS 


28480 


0180-1746 


56289 


15OD475X903582-DYS 


56289 


192P15392-PTS 


14655 


RDM15F221J3C 


56289 


192P10392-PTS 


28480 


0180-1746 


28480 


0180-1746 


07263 


FD3369 


04713 


S210939-158 


07263 


FD3369 


07263 


FD3369 


07263 


F03369 


07263 


F03369 


07263 


FD3369 


07263 


FD3369 


07263 


F03369 


07263 


F03369 


28480 


9100-1665 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N3053 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N3053 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N374C 


80131 


2N2907A 


80131 


2N2222A 


80131 


2N2222A 



0757-0465 
2100-1757 

0698-3156 
0757-0465 
0698-0084 

0757-0442 
0757-0442 
0757-0 31)6 
0757-0280 
07S7-C407 

0757- <*1 6 
0757-0278 
0698-3153 
0698-3153 
0757-0443 

0698- 3<t l»6 
0757-0279 
0698-3154 
0698-3155 
0757-0442 

0757- C442 
0757-0439 
0698-3155 
0757-0442 
0698-3156 

0757-0442 
0757-0442 
0698-7398 
0698-7398 
0757-0465 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-55. 20 Volt Supply PCA (A3), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



A3R31 
A3R32 
A3R33 
A3R34 
A3R35 

A3R36 
A3R3T 
A3R38 
A3R39 
A3R41 

A3R42 

A3R43 

A3R44 

A3U1 

A3U5 



HP Part Number 



0757-0442 
0698-0084 
0757-0439 
0757-0442 
0757-0346 

0683-1065 
0811-2071 
0757-0274 
0811-1068 
0698-3155 

0698-3155 
0698-3132 
0698-0084 
1826-0069 
1826-0069 



Qty 



Description 



RSFXO MET FLM 10. OK OHM IS 1/8H 
RsFXO MET FLM 2.15K OHM IX 1/8H 
RsFXD NET FLM 6.81K OHM IX 1/8H 
R:FX0 MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 
R:FXD MET FLM 10 OHM IX 1/8M 

R:FXO COMP 10M OHM 5X 1/4N 

R:FXD WW 453 OHM IX 3H 

R:FXD MET FLM 1.21K OHM IX 1/8H 

RtFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 

RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8W 
R:FXO FLM 261 OHM IS 1/8U 
RsFXO MET FLM 2.15K OHM IX 1/8M 
IC:LINEAR OPER. AMPL. 
ICsLINEAR OPER. AMPL. 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



2848C 


0757-0442 


28480 


0698-0084 


28480 


0757-0439 


28480 


0757-0442 


28480 


0757-0346 


01121 


CB 1065 


28480 


0811-2071 


28480 


0757-0274 


28480 


0698-3155 


28480 


0698-3155 


28480 


0698-3132 


28430 


0698-0084 


1204C 


LM301A0 


12040 


LM301A0 
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Figure 2-54. 20 Volt Supply PCA (A3), Parts Location Diagram 



CO 

o 
o 
o 



3000 



Replaceable Parts 



Table 2-56. Current Limit PCA (A4), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A4 


30310- 6Q005 


i 


CURRENT LIMIT PCA 


28480 


30310-60005 


A4C1 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C2 


0160-0128 


4 


CsFXO CER 2.2 UF 20* 25VDCM 


56289 


5C152C2S-CML 


A4C3 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


A4C4 


0160-2055 




C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C5 


0160-0128 




C:FXO CER 2.2 UF 20* 25VDCH 


56289 


5C152C2S-CML 


A4C6 


0180-0374 


3 


C:FXO TANT. 10 UF 10* 20V0CM 


56289 


1 50D106X9020B2-DY S 


A4C7 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C8 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C9 


0180-0097 




C:FXD TANT. 47 UF 10* 35V0CH 


56289 


150D476X9035S2-OYS 


A4C10 


0160-0128 




C:FX0 CER 2.2 UF 20* 25V0CH 


56289 


5C152C2S-CML 


A4C11 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F1C3ZS22-COH 


A4C12 


0160-0128 




C:FXD CER 2.2 UF 20* 25V0CM 


56289 


5C152C2S-CML 


A4C13 


0180-0049 




C:FXO ELECT 20 UF +75-10* 50V0CH 


56289 


300206G050CC2-0SM 


A4C14 


0180-0049 




CsFXD ELECT 20 UF +75-10* 50VDCW 


56289 


300206G05CCC2-0SM 


A4C15 


0180-0374 




C:FXD TANT. 10 UF 10* 20VDCM 


56289 


1500106X9C20B2-DYS 


A4C16 


0180-0374 




C:FXO TANT. 10 UF 10* 20V0CM 


56289 


150D106X9020B2-DYS 


A4C17 


0180-0376 


4 


CsFXD ELECT 0.47 UF 10* 35V0CW 


56289 


1500474X9035A2-DYS 


A4C18 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C19 


0180-0376 




C:FXO ELECT 0.47 UF 10* 35V0CW 


56289 


1500474X9035A2-DYS 


A4C20 


0180-0376 




CSFXD ELECT 0.47 UF 10* 35V0CH 


56289 


1500474X9035A2-DYS 


A4C21 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


A4C22 


0180-0376 




C:FXO ELECT 0.47 UF 10* 35VDCW 


56289 


1 500474X9C35A2-DY S 


A4CR1 


1902-3290 


2 


DIODE 8REAKD0HNSSILIC0N 31.6V 5* 


28480 


1902-3290 


A4CR2 


1901-0033 




DIODESSILICON 100NA 180UV 


07263 


FD3369 


A4CR3 


1901-0033 




DI0DE:SILIC0N 100MA 180MV 


07263 


FD3369 


A4CR4 


1901-0033 




DI DOES SILICON 1Q0MA 180 HV 


07263 


FD3369 


A4CR5 


1901-0033 




DI00E:SILIC0N 100MA 180WV 


07263 


FD3369 


A4CR6 


1902-0072 


1 


0I0DE:BREAK0OWN 2* 7.87V 400MM 


28480 


1S02-0072 


A4CR7 


1990-0327 


1 


DIOOESLIGHT EMITTER 


2848C 


1990-0327 


A4CR8 


1901-0033 




DI0OE:SILICON 100NA 180HV 


07263 


FD3369 


A4CR9 


1901-0033 




DI0D£:SILICON 100MA 180WV 


07263 


FD3369 


A4CR10 


1902-3290 




DIQOE 8REAK0CUN:SILIC0N 31.6V 5* 


2848C 


1902-3290 


A4CR11 


1901-0033 




DIODESSILICON 100MA 180HV 


07263 


FD3369 


A4CR12 


1901-0033 




DIQOE: SILICON 100MA 180UV 


07263 


FD3369 


A4CR13 


1901-0033 




DIODE: SILICON 100MA 180WV 


07263 


FD3369 


A4CR14 


1901-0033 




DIODESSILICON 100NA 180HV 


07263 


F 033 69 


A4CR15 


1901-0033 




DI0OE:SILICON 100HA 180UV 


07263 


FD3369 


A4CR16 


1901-0033 




DIOOE:SILICON 100NA 180WV 


07263 


FD3369 


A4CR17 


1901-0033 




DIODESSILICON 100MA 180MV 


07263 


FD3369 


A4CR18 


1901-0033 




0I00E:SILIC0N 100MA 180HV 


07263 


FD3369 


A4CR19 


1901-0033 




DIODESSILICON 100MA 180MV 


07263 


FD3369 


A4CR20 


1902-3149 


1 


DIODE 8REAK00HNS9.O9V 5* 


2848C 


1902-3149 


A4CR21 


1901-0033 




DIODESSILICON 100NA 180MV 


07263 


FD3369 


A4L1 


9140-0131 


3 


COILSFXO RF 10 MH 


28480 


9140-0131 


A4L2 


9140-0131 




COILSFXD RF 10 MH 


28480 


9140-0131 


A4Q1 


1853-0281 




TSTRSSI PNP 


80131 


2N2907A 


A4Q2 


1854-0477 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N2222A 


A4Q3 


1854-0477 




TSTR:SI NPN 


80131 


2N2222A 


A404 


1854-0477 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N2222A 


A4Q5 


1853-0281 




TSTKsSI PNP 


80131 


2N2907A 


A4Q6 


1854-0477 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N2222A 


A4Q7 


1854-0477 




TSTRSSI NPN 


80131 


2N2222A 


A4Q8 


1853-0281 




TSTR:SI PNP 


80131 


2N2907A 


A4R1 


0757-0442 




R:FXD MET FLM 10. OK OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-C442 


A4R2 


0757-0466 


2 


RSFXD MET FLM 110K OHM 1* 1/8W 


28480 


0757-0466 


A4R3 


0757-0464 


8 


RsFXO MET FLM 9Q.9K OHM 1* 1/8N 


28480 


0757-0464 


A4R4 


0698-0084 




RsFXD MET FLK 2.15K OHM 1* 1/8H 


2S48C 


0698-0084 


A4R5 


0698-0085 




RSFXO MET FLM 2.61K OHM 1* 1/8M 


2848C 


0698-0085 


A4R6 


0757-0418 


1 


RsFXD MET FLM 619 OHM 1* 1/8* 


28480 


0757-0418 


A4R7 


0698-3447 


1 


RsFXD MET FLM 422 OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3447 


A4R8 


0698-3162 


3 


R:FXD MET FLM 46.4K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3162 


A4R9 


0698-3157 


1 


RsFXO MET FLM 19.6K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3157 


A4R10 


0698-3136 


2 


RSFXD MET FLM 17. 8K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3136 


A4R11 


0698-3162 




R:FXD MET FLM 46.4K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3162 


A4R12 


2100-1760 




R:VAR MM 5K OHM 5* TYPE V 1U 


28480 


2100-1760 


A4R13 


0698-3456 


1 


RsFXO MET FLM 287K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3456 


A4R14 


0757-0405 


1 


RsFXD MET FLM 162 OHM 1* 1/8U 


28480 


0757-C405 


A4R15 


0757-0464 




RsFXD MET FLM 90.9K OHM 1* 1/8M 


2848C 


0757-C464 


A4R16 


0698-3460 


1 


RSFXO MET FLM 422K OHM 1* 1/8H 


28480 


0698-3460 


A4R17 


0698-3451 


2 


RSFXO MET FLM 133K OHM 1* 1/8W 


28480 


0698-3451 


A4R18 


0757-0461 


8 


RsFXO MET FLM 68. IK OHM 1* 1/8H 


28480 


0757-0461 



2-191 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-56. Current Limit PCA (A4), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



A4R19 
A4R20 
A4R21 
A4R22 
A4R23 

A4R24 
A4R25 
A4R26 
A4R27 
A4R28 

A4R29 
A4R30 
A4R31 
A4R32 
A4R33 

A4R34 
A4R35 
A4R36 
A4R37 
A4R38 

A4R39 
A4R40 
A4R4I 
A4R42 
A4R43 

A4R44 
A4R45 

A4R46 
A4R47 
A4R48 

A4R49 
A4R50 
A4R51 
A4R52 
A4R53 

A4R54 
A4R55 
A4R56 
A4R57 
A4R58 

A4RS9 
A4R60 
A4R61 
A4R62 
A4S1 

A4U1 
A4U2 
A4U3 
A4U4 
A4U5 



HP Part Number 



0757-0464 
0757-0465 
0757-0464 
0757-0442 
0698-3156 

0698-3153 
0698-3156 
0698-3453 
0698-3453 
0698-0084 

0698-0084 
0757-0873 
0757-0442 
0757-0442 
0757-0442 

0698-3162 
0757-0466 
0757-0464 
0698-3150 
0698-3451 

0757-0464 
0698-3243 
0757-0442 
0757-0467 
0757-0464 

0757-0461 
0698-3260 
0757-0465 
0757-0464 
0757-0460 

0757-04«7 
0757-0280 
0757-0280 
0698-0084 
0757-0461 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0199 

0757-0280 
0757-0280 

0811-2031 
0811-2031 
0698-3446 
0698-3446 
3101-1819 

1826-0070 
1826-0070 
1826-0100 
1826-0100 
1826-0100 



Qty 



Description 





R:FX0 MET 




RsFXD MET 


2 


RSFXD MET 




RsFXO MET 




RsFXD MET 




R:FX0 MET 


1 


RSFXO MET 




R:FXO MET 




R:FXD MET 




RSFXO MET 




RsFXO MET 




R:FXD MET 




RsFXO MET 


1 


RsFXO MET 




RSFXO MET 




RsFXO MET 


1 


RSFXO MET 




RSFXO MET 


2 


RsFXO MET 




RSFXO MET 



RSFXO MET FLM 90.9K OHM II 1/8H 
RSFXO MET FLM 100K OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 90-9K OHM 1* 1/6W 
RSFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM 14. 7K OHM IX 1/8H 



FLM 3.83K OHM IS 1/8W 
FLM 14. 7K OHM IX 1/8W 
FLM 196K OHM IX 1/8U 
FLM 196K OHM IX 1/8M 
FLM 2.15K OHM IX 1/8W 

FLM 2.15K OHM IX 1/8W 

FLM 1.62K OHM IX 1/2W 

FLM 10.0K OHM IX 1/8W 

FLN 10.0K OHM IX 1/8U 

FLM 10. OK OHM IX 1/8M 

FLM 46.4K OHM IX 1/8U 
FLM 110K OHM IX 1/8M 
FLM 90. 9K OHM IX 1/8W 
FLM 2.37K OHM IX 1/8M 
FLM 133K OHM IX 1/8M 

FLM V0.9K OHM IX 1/8H 
FLM 178K OHM IX 1/8N 
FLM 10. OK OHM IS 1/8W 
FLM 12 IK OHM IX 1/8U 
FLM 90.9K OHM IX 1/8H 



RsFXO MET FLM 68. IK OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 464K OHM IX 1/8W 

RsFXO MET FLM 100K OHM IX 1/8H 

RSFXO MET FLM 90. 9K OHM IX 1/8M 

RSFXO MET FLM 61.9K OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 121K OHM IX 1/SM 
RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RsFXO MET FLM 2.15K OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 68. IK OHM IX 1/8H 

RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 
RsFXO MET FLM 21. 5K OHM IX 1/8W 
RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/BH 
RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8W 

RSFXO WW 815 OHM 3X 1/4W 
RsFXD WH 815 OHM 3X 1/4W 
RSFXD MET FLM 383 OHM IX 1/8W 
RsFXD MET FLM 383 OHM IX 1/8W 
SMITCHSPUSHBUTTON 

ICSLINEAR OPER. AMPL. 
ICSLINEAR OPER. AMPL. 
OPERATIONAL AMPLIFIER. DUAL 
OPERATIONAL AMPLIFIER, DUAL 
OPERATIONAL AMPLIFIER. DUAL 



Mfr 
Code 



2848C 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
2848C 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

2848C 
2848 
28480 
28480 
2848C 

28480 
28480 
2848C 
28480 
2848C 

28480 
28480 
2848C 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

07263 
07263 
28480 
28480 
28480 



Mfr Part Number 



0757-0464 
0757-0465 
0757-0464 
0757-0442 
0698-3156 

0698-3153 
0698-3156 
0698-3453 
0698-3453 
0698-0084 

0698-0084 
0757-0873 
0757-0442 
0757-0442 
0757-C442 

0698-3162 
0757-0466 
0757-0464 
0698-3150 
0698-3451 

0757-0464 
0698-3243 
0757-0442 
0757-0467 
0757-0464 

0757-0461 
0698-3260 
0757-0465 
0757-0464 
0757-C460 

0757-0467 
0757-0280 
0757-0260 
0698-0084 
0757-C461 

0757-0280 
0757-0280 
0757-0199 
0757-0280 
0757-0280 

0811-2031 
0811-2031 
0698-3446 
0698-3446 
3101-1819 

U6A 7741393 
U6A7741393 

1826-01C0 
1826-0100 
1826-0100 



2-192 



3000 



Replaceable Parts 




2208-33A 



Figure 2-55. Current Limit PCA (A4), Parts Location Diagram 



2-193 



Replaceable Parts 



3000 



Table 2-57. Voltage Protect PCA (A5), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



A5 


30310- 60006 


A5C1 


0180-0100 


A5C2 


0180-0100 


A5C3 


0160-2055 


A5C4 


0160-2143 


A5C5 


0160-2147 


ASC6 


0180-0197 


A5C7 


0180-0100 


A5C8 


0170-0040 


A5C9 


0180-0097 


A5C10 


0180-0161 


A5CU 


0160-2055 


A5C12 


0180-0291 


A5C13 


0160-2055 


A5C14 


0160-2055 


A5C15 


0180-0100 


A5C16 


0160-2055 


A5C17 


0160^2055 


A5C1B 


0180-0100 


A5C19 


0160-2055 


A5C20 


0160-2055 


A5C21 


0160-2055 


A5C22 


0160-2055 


A5C23 


0160-2055 


A5C24 


0160-2055 


A5CR1 


1901-0033 


A5CR2 


1901-0033 


A5CR3 


1902-0033 


A5CR4 


1902-3070 


A5CR5 


1902-3193 


A5CR6 


1902-3193 


A5CR7 


1901-0033 


ASCR8 


1902-0025 


A5CR9 


1901-0033 


A5CR10 


1901-0050 


ASCfcll 


1901-0033 


A5CR12 


1901-0033 


A5CR13 


1901-0033 


A5CR14 


1901-0033 


A5CR15 


1901-0033 


A SCR 16 


1901-0033 


A5CR17 


1901-0033 


A5CR18 


1901-0033 


A5CR19 


1901-0033 


A5CR20 


1901-0033 


A5CR21 


1902-3245 


A5CR22 


1901-0033 


ASCR23 


1901-0033 


A5CR24 


1901-0033 


A5CR25 


1901-0033 


A5CR26 


1901-0033 


A5CR27 


1901-0033 


A5CR28 


1901-0033 


A5CR29 


1901-0033 


A5CR30 


1901-0033 


A5CR31 


1901-0033 


A5CR32 


1901-0033 


A5CR33 


1901-0033 


A5CR34 


1901-0033 


ASCR35 


1901-0460 


A5CR36 


1901-0159 


A5CR37 


1901-0159 


A5CR38 


1901-0033 


A5Q1 


1853-0281 


A5Q2 


1853-0281 


A503 


1854-0477 


AS04 


1853-0281 


A505 


1854-0477 


ASQ6 


1854-0477 


A5Q7 


1853-0281 


A5QB 


1854-0477 


A5Q9 


1853-0281 


A5010 


1853-0281 


A sail 


1853-0281 


A5012 


1853-0281 



Qty 



Description 



VOLTAGE PROTECT PCA 
CsFXO ELECT 4.7 UF 10* 35VDCW 
CsFXD ELECT 4.7 UF 10* 35VDCH 
C:FX0 CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXD CER 2000 PF +80-20* 1000VOCH 

CSFXO CER 0.025 UF +80-20* 100VOCW 
CSFXD ELECT 2.2 UF 10* 20VDCW 
CsFXD ELECT 4.7 UF 10* 35VDCM 
CSFXD MY 0.047 UF 10* 2OOV0CU 
CsFXO TANT. 47 UF 10* 35V0CN 

CsFXD ELECT 3.3 UF 20X 35VDCM 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 
CsFXD ELECT 1.0 UF 10* 35VDCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXO ELECT 4.7 UF 10* 35VDCH 
CSFXD CER 0.01 Uf +80-20* 100V0CM 
CsFXD CER 0*01 UF +80-20* 100VOCW 
CsFXD ELECT 4.7 UF 10* 35V0CH 
CsFXD CER 0.01 OF +80-20* 100VOCW 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 

DIODES SILICON 100HA 180HV 
DIQDEsSIUCON 100MA 180WV 
OIODEsBREAKOOHN 6.2V 
DIODESBREAKOOMN 4.22V 5* 
OIODE BREAK0GMNS13.3V 5* 

DIODE BREAKOOHNs 13.3V 5* 
DIOOESSILICON 100HA 180WV 
DIODE, 8REAK00WNS1O.OV 5* 400 MM 
OIODEsSILJCON 100HA 180MV 
DIODEsSI 200 HA AT IV 

OIODEsSILICON 100NA 180HV 
DIOOESSILICON 100MA 180MV 
OIODEsSILICON 100MA 180MV 
OIODESSILICON 100MA 180WV 
DIOOESSILICON 100MA 180HV 

DIOOESSILICON 100MA I80MV 
OIODEsSILICON 100MA 180HV 
OIODEsSILICON 100HA 180UV 
OIODESSILICON 100MA 180WV 
OIODEsSILICON 100HA 180WV 

OIODE BREAKDOHNSSILICON 21.5V 5* 
OIODEsSILICON 100MA 180UV 
OIODESSILICON 100MA 180HV 
OIODEsSILICON 100MA 180WV 
OIODESSILICON 100NA 180HV 

OIODEsSILICON 100HA 180MV 

OIODESSILICON 100MA 180UV 

DIOOESSILICON 100HA 1B0HV 

OIODESSILICON 100HA 180HV 

OIODESSILICON 100HA 180HV 

OIODEsSILICON 100NA 180WV 
DIOOEsSILICON 100HA 180HV 
DIOOESSILICON 100 HA 180HV 
OIOOEsSILICON 100MA 180HV 
DIOOESSILICON 3- JUNCTION STABISTOR 

OIOOESSILICON 0.75A 400PIV 
OIODESSILICON 0.75A 400PIV 
DIOOESSILICON 100MA 1B0WV 
TSTRSSI PNP 
TSTRsSI PNP 

TSTRSSI NPN 
TSTRsSI PNP 
TSTRSSI NPN 
TSTRsSI NPN 
TSTRsSI PNP 

TSTRsSI NPN 
TSTRSSI PNP 
TSTRSSI PNP 
TSTRsSI PNP 
TSTRsSI PNP 



Mfr 
Code 



28480 
56289 
56289 
56289 
91418 

91418 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
5628S 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

07263 
07263 
04713 
04713 
28480 

28480 
07263 
28480 
07263 
07263 

07263 
07263 
07263 
07263 
07263 

07263 
07263 
07263 
07263 
07263 

28480 
07263 
07263 
07263 
07263 

07263 
07263 
07263 
07263 
07263 

07263 
07263 
07263 
07263 
03508 

04713 
04713 
07263 
80131 
80131 

80131 
80131 
80131 
80131 
80131 

80131 
80131 
80131 
80131 
80131 



Mfr Part Number 



30310-40006 
150D475X9035B2-0YS 
150D475XS035B2-DYS 
C023F101F1032S22-CDH 
TYPE 8 

TA 

1500225X9020A2-DYS 

1500475X9035B2-DYS 

192P47392-PTS 

1500476X9C35S2-OYS 

1500335X0035B2-OYS 
C023F101F103ZS22-CDH 
150D105X9035A2-0YS 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F 103ZS22-C0H 

1500475X9C35B2-0YS 

CC23F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-COH 

150D475X9035B2-DYS 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F 101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F 101F103ZS22-CDH 
C023F101F1C3ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 

F03369 

FD3369 

1N823 

SZ10939-74 

1902-3193 

1902-3193 
FD3369 
1902-0025 
FD3369 
FOA 6308 

FD3369 
F03369 
FD3369 
F03369 
F03369 

F03369 
F03369 
FD3369 
FD3369 
FD3369 

1902-3245 

F03369 

F03369 

F03369 

F03369 

F03369 
FD3369 
F03369 
FD3369 
F03369 

FD3369 
F03369 
F03369 
F03369 
STB523 

SR1358-4 

SR1358-4 

FD3369 

2N2907A 

2N2907A 

2N2222A 
2N2907A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2907A 

2N2222A 
2N2907A 
2N29G7A 
2N2907A 

2N2907A 
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Table 2-57. Voltage Protect PCA (A5), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


A5013 


1854-0477 




TSTRsSI NPN 


80131 


2N2222A 


A5814 


1853-0281 




TSTRsSI PNP 


80131 


2N2907A 


ASQ1S 


1854-0477 




TSTR:SI NPN 


80131 


2N2222A 


ASQ16 


1854-0039 




TS7R:SI NPN 


80131 


2N3053 


A5R1 


2100-2522 


i 


RSVAR CERMET 10K OHM 10* LIN 1/2H 


28480 


2100-2522 


A5R2 


2100-2574 


i 


R:VAR CERMET 500 OHM 10* LIN 1/2U 


28480 


2100-2574 


A5R2 


06 


i 








A5R3 


0698-3161 


3 


RsFXO MET FLU 38. 3K OHM IX 1/8H 


2848 


0698-3161 


A5R4 


0693-3440 


1 


R:FXD MET FLM 196 OHM IX 1/8H 


2348C 


0698-3440 


A5R5 


0698-0083 




RsFXD MET FLM 1.96K OHM I* 1/8* 


28480 


0698-0083 


A5R6 


0757-0442 




RsFXD MET FLM 10.0K, OHM IX 1/SW 


28480 


0757-C442 


A5R7 


0698-0083 




R:FX0 MET FLM 1.96K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-0C83 


A5R8 


0698-3446 




RsFXD MET FLM 383 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3446 


A5R9 


0757-0442 




R:FXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0442 


A5R10 


0757-0485 


1 


RSFXD MET FLM 681K OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0485 


A5R11 


0757-0442 




RsFXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0442 


A5R12 


0757-0461 




RsFXD MET FLM 68. IK OHM IX 1/8W 


28480 


G757-0461 


A5R13 


0698-3449 




RsFXO MET FLM 28.7K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3449 


A5R14 


0757-0442 




RSFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0442 


A5R15 


0698-3154 




RsFXO MET FLM 4.22K OHM IX l/BH 


2848G 


0698-3154 


A5R16 


0757-0442 




RsFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 


2848C 


0757-0442 


A5R17 


0698-0083 




RsFXO MET FLM 1.96K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-C083 


A5R18 


0698-0082 


1 


RsFXO MET FLM 464 OHM IX 1/8W 


28480 


0698-0C82 


A5R19 


0757-0280 




RsFXO MET FLM IK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0280 


A5R20 


C757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0280 


A5R21 


0757-0280 




RsFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


2848 C 


0757-S280 


A5R22 


0757-0442 




RsFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0442 


A5R23 


0698-3154 




RsFXD MET FLM 4.22K OHM IX 1/8W 


2848C 


0698-3154 


A5R24 


0698-0083 




RsFXO MET FLM L96K OHM IX 1/OW 


28480 


0698-0083 


A5R25 


0757-0438 




RsFXO MET FLM 5. UK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-0438 


A5R26 


0757-0421 


1 


RSFXO MET FLM 825 OHM IX 1/8K 


28480 


0757-C421 


A5R27 


0698-0083 




RSFXO MET FLM 1.96K OHM IX 1/8U 


2848C 


0698-0083 


A5R28 


0698-3444 




RsFXD MET FLM 316 OHM IX 1/8U 


2848C 


0698-3444 


A5R29 


0698-0083 




RsFXD MET FLM 1.96K OHM IX 1/8N 


28480 


0698-0083 


A5R30 


0757-0439 




RSFXD MET FLM 6.81K OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0439 


A5R31 


0698-0083 




RsFXD MET FLM 1.96K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-0083 


A5R32 


0698-3155 




RSFXD MET FLM 4.64K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3155 


A5R33 


0757-0442 




RsFXO MET FLM 10.0K OHM IX 1/8W 


28480 


0757-C442 


A5R34 


0757-0401 




RsFXO MET FLM 100 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-C401 


A5R35 


0757-0401 




RSFXD MET FLM 100 OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0401 


A5R36 


0757-0274 




RSFXD MET FLM 1.21K OHM IX 1/8N 


28480 


0757- C274 


A5R37 


0757-0401 




RSFXD MET FLM 100 OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0401 


A5R38 


0698-0083 




RsFXD MET FLM 1.96K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-0083 


A5R39 


0698-3457 


1 


RsFXO NET FLM 316K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3457 


A5R40 


0757-0461 




RSFXD MET FLM 68. IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757- C461 


A5R41 


0698-3449 




RsFXO MET FLM 28. 7K OHM IX 1/8W 


2848 


0698-3449 


A5R42 


0698-3156 




RSFXD MET FLM 14.7K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3156 


A5R43 


0698-3260 




RsFXD MET FLM 464K OHM IX 1/8W 


2848C 


06S8-326C 


A5R44 


0698-3161 




RsFXD MET FLM 38. 3K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3161 


A5R45 


0757-0461 




RSFXD MET FLM 68. IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-C461 


A5R46 


0757-0461 




RsFXD MET FLM 68. IK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-C461 


A5R47 


0698-3452 




RsFXD MET FLM 147K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3452 


A5R48 


0698-3260 




RSFXD MET FLM 464K OHM IX 1/OW 


28480 


0698-3260 


A5R49 


0698-3260 




RSFXO MET FLM 464K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3260 


A5R50 


0757-0280 




RSFXO MET FLM IK OHM IX 1/8N 


2848C 


0757-0280 


A5R51 


0698-3452 




RsFXD MET FLM 147K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3452 


A5R52 


0757-0461 




RSFXD MET FLM 68. IK OHM IX 1/8W 


2846C 


0757-0461 


A5R53 


0698-3449 




RSFXD MET FLM 28. 7K OHM IX 1/8H 


2848C 


0698-3449 


A5R54 


0698-3449 




RsFXO HET FLM 28. 7K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3449 


A5R55 


0698-3260 




RSFXO MET FLM 464K OHM IX 1/OW 


2848C 


0698-3260 


A5R56 


0698-3260 




RSFXO MET FLM 464K OHM IS i/8W 


2848C 


G698-326C 


A5R57 


0698-3452 




RSFXD MET FLM 147K OHM IX 1/BW 


28480 


0698-3452 


A5R58 


0757-0280 




RSFXD MET FLM IK OHM IX 1/8W 


28480 


0757-C280 


A5R59 


0757-0462 


1 


RS.FXQ. MET Ft* 75-OK OHM IX 1/8H 


28480 


0757-0462 


A5R60 


06<98-00a3 




RSFXD MET FLM 1.3GK OWH IX l'/8W 


28430 


0698-0083 


A5R61 


0698^-3158 


3 


RsFXO MET FLM 23.7K OHM IX 1/8W 


2848C 


0698-3158 


A5R62 


0698-3151 


2 


RSFXO MET FLM 2.87K OHM IX 1/8H 


2848C 


0698-3151 


A5R63 


0698-3154 




RSFXD MET FLM 4.22K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3154 


45R64 


0757-0442 




RSFXD MET FLM 10.0K OHM IX 1/8M 


28480 


0757-0442 


A5R65 


0757-0443 




RsFXO MET FLM 11. OK OHM IX 1/8M 


28480 


0757-C443 


A5R66 


0698-3154 




RsFXO MET FLM 4.22K OHM IX 1/8M 


28480 


0698-3154 


A5R67 


0698-3154 




RsFXD MET FLM 4.22K OHM IX 1/8* 


28480 


0698-3154 


A5R68 


0698-3136 




RsFXD MET FLM 17. 8K OHM IX 1/8W 


2848 


0698-3136 


A5R69 


0698-3156 




RsFXO MET FLM 14.7K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3156 


A5R70 


0698-3154 




RsFXO MET FLM 4.22K OHM IX 1/8W 


28480 


0698-3154 
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3000 



Table 2-57. Voltage Protect PCA (A5), Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



A5R71 
A5RTi 
A5R73 
A5R74 
ASR75 

A5R76 
A5R77 
A5R7S 
A5R79 
A5R80 

A5R81 
A5R82 
A5R83 
A5R84 
A5R85 

A5R86 
ASR87 
A5R88 
A5R89 
A5R90 

A5U1 

A5UZ 
A5U3 
A5U4 



HP Part Number 



0698-3154 
0698-3158 
0757-0447 
0698-3154 
0698-3154 

0757-0200 
0698-3155 
0698-3154 
0757-0438 
0757-0401 

0757-0438 
0698-3151 
0698-3154 
0757-0274 
0698-3444 

0698-3154 
0757-0447 
0698-3158 
0698-3158 
0698-3161 

1826-0100 
1826-0100 
1826-0100 
18201016 



Qty 



Description 



RsHXQ MET FLM 4.22k OHM IX 1/8M 

RsFXO MET FLM 23. 7K OHM 1* 1/8H 

RsFXD NET FLM 16. 2K OHM It 1/8H 

RsFXO MET FLM 4.22K. OHM IX 1/8W 

RsFXO MET FLM 4.22K OHM 1* 1/8H 

RSFXO MET FLM 5.62K OHM IS 1/8M 
RsFXO MET FLM 4.64K OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 4.22K OHM US 1/8W 
RsFXD MET FLM 5.11K OHM IX 1/8H 
RSFXO MET FLM 100 OHM IX 1/8H 

RSFXO MET FLM 5. UK OHM IX 1/8N 
RSFXO MET FLM 2.87K OHM IX 1/8H 
RSFXO MET FLM 4.22K OHM IX 1/8M 
RSFXO MET FLM 1.21K OHM IX 1/8W 
RSFXO MET FLM 316 OHM IX 1/8W 

RsFXD MET FLM 4.22K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 16.2K OHM IX 1/8W 

RSFXO NET FLM 23. 7K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 23.7K OHM IX 1/8W 

RSFXO MET FLM 38.3K OHM IX 1/8U 

OPERATIONAL AMPLIFIER, DUAL 
OPERATIONAL AMPLIFIER, DUAL 
OPERATIONAL AMPLIFIER. DUAL 



Mfr 
Code 



28480 
28480 
28480 
2848C 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
2848C 

28480 
28480 
2848C 
2848C 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
2848 
28480 



Mfr Part Number 



0698-3154 
0698-3158 
0757-0447 
0698-3154 
0698-3154 

0757-0200 
0698-3155 
0698-3154 
0757-C438 
0757-0401 

0757-0438 
0698-3151 
0698-3154 
0757-0274 
0698-3444 

0698-3154 
0757-0447 
0698-3158 
0698-3158 
0698-3161 

1826-0100 
1826-0100 
1626-0100 
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Figure 2-56. Voltage Protect PCA (A5), Parts Location Diagram 
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Table 2-58. Capacitor Board PCA (A8A1), Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



A8A1 
A8AIC10 
A8A1C13 
4HA1C15 
ibtiC16 
/BA1CR1 

ARA1CR2 
A8A1CR3 
A8A1CR4 
A8A1CR5 
A8A1CR6 

A8A1CR7 

<8A1CR« 

ASalCRS 

A8A1CR1D 

A8A1CR11 

A8A1CR12 
48A1CR13 
A8A1CK14 
A8A1CR15 

/SA.1CR16 

A8A1L1 
J3A1L1 
A8A1L2 
A8A1L3 

AAA1L4 

J8A1L5 
A8A1L6 
*ShlL7 
ABA1R1 
A6A1K2 

A6A1R3 
A8A1B4 

A8A1R5 
A8A1R6 
A8A1R7 

A8A1K8 

A8A1R9 

A8A1R10 

A8A1R11 

J8A1K12 

A8A1R13 
A801R14 
A8AIT1 



HP Part Number 



30310-60008 

01 80-241 5 
0160-3626 
0180-0141 
0180-0141 
1901-0159 

1901-0154 
1901-0159 
1901-0159 
19(51-0159 
1901-0159 

1901-0159 
1901-0159 
l9Ui-0i59 
1901-0159 

1901-0159 

1901-0159 
1901-0159 
19M-0164 
1901-0164 
1901-015 9 

9100-2940 
9140-0131 
9100-2937 
9100-2940 
9100-2928 

9100-2928 
9100-2928 
9100-2941 
0698-3609 
0698-3605 

0696-3605 
0698-3624 
0696-3624 
0757-0316 
0757-0401 

0811-1885 
0757-0316 
0757-0401 

O8II-OOI1O 
0698-3633 

0698-3633 
0698-3 609 
9100-2942 



Qty 



Description 



CAPACITOR BOARD, PCA 

CsFXD AL ELECT 20G UF +75-10* 40VDC-! 
C:FX0 CER 5C00 PF 20* 2K VCCW 
C:FXO ELECT 50 UF +75-10* 50VDCW 
CSFXP ELECT 50 UF +75-10S 50VDCW 
OIODElSILICON 0.75A 400PIV 

D10DE:SILICON 0.7SA 400PIV 
DIOOEiSILICON O.T-iA 40QPIV 
L>I(JDE:SILICON 0.75A 4C0PIV 
DIODE:SILICON 0.75A 4U0PIV 
DI00£:5!LIC0N 0.75A 400PIV 

DIODEsSILICON G.75A 400PIV 
DIODE:SlHCON 0.75A 40GPIV 
DIGDE:SILICQN 0.75A 400PIV 
DIODE :SiLICON 0.75A 400PIV 
DIGD£:SILICON 0.75A 4C0PIV 

DIODE :SILIC0N 0.754 400PIV 
DI0DE:S1LIC0N 0.7SA 400PIV 
DIODE :SIL1C0N 200PIV 3A 
DI00E:SILIC0N 200PIV 3A 
DIODE SSILICON 0.7EA 400PIV 

CHOKEUOO UH 
COIL:FXD RF 10 MH 
CHOKEJ30 UH 
CHOKE: 100 UH 
INDUCTOR:* UH 

INDUCTOR:* UH 

INDUCTOR:* UH 

CHOKE: 200 UH 

R:FXD MET OX 22 OHM 5* 2W 

R:FXD MET OX 15 OHM 5* 2W 

R:FXD MET OX 15 OHM 51 2K 
R:FXO MET OX 150 OHM 5J 2U 
R:FXD MET OX 150 OHM 5* 2M 
R:FXD MET FLM 42.2 OHM 1* 1/6W 
R:FXD MET FLM 100 OHM IX 1/8W 

R:FXD MM 0.025 OHM 5SS 10U 
R:FXD MET FLM 42.2 OHM 1* 1/8W 
R:FXD MET Fm 100 OHM It 1/8K 
R:FXD WM 1 OHM 1 % 5U 
R:FXD MET OX 390 OHM 5* 2W 

R:FXD MET OX 390 OHM 5* 2W 
R:FXD MET OX 22 UHM 5% 2W 
TRANSFORMER 



Mfr 
Code 



281(80 
56289 
562 89 
56289 
56289 
04713 

04713 
04713 
04713 
04713 
04713 

04713 
04713 
04713 
04713 
04713 

04713 
04713 
04713 
04713 
04713 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
284 BO 

28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 

284S0 
28460 
284 80 
28490 

28480 
2S480 
28480 



Mfr Part Number 



30310-60008 

39D207G040EL4 

29C231A 

30D506G0500D2-DSN 

30D506G050DD2-OSM 

SR1358-4 

SR1358-4 
SR1358-4 
SR1358-4 
SR1358-4 
SR1358-4 

SR1358-4 
SR1358-4 
SR1358-4 
SR1358-4 
SR1358-4 

SRI 358-4 

SR1358-4 

1N4721 

1N4721 

SR1358-4 

9100-2940 
9140-0131 
9100-2937 
9100-2940 
9100-2928 

9100-2928 
9100-2928 
9100-2941 

0698-3609 
0698-3605 

0698-3605 
0698-3624 
0698-3624 
0757-0316 
0757-0401 

0811-1885 
0757-0316 
0757-0401 

0811-001(0 
0698-3633 

0698-3633 
0698-3609 
9100-2942 
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Figure 2-57. Capacitor Board PCA (A8A1), Parts Location Diagram 
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Table 2-59. Auxiliary Control Panel, Replaceable Parts 



To Be Supplied 
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To Be Supplied 



Figure 2-58. Auxiliary Control Panel, Exploded View 
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Table 2-60. Input PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 



C2 
C3 
C4 

C5 
C6 
C7 
C8 
CIO 

Cll 
C12 
C13 
C14 
C15 

C16 
C17 
C18 
C19 
C20 

C21 
C22 
C23 
C24 
C25 

C26 
C27 
C28 
C29 
C30 

C31 
C32 
C33 
C34 
C35 

C36 
C37 
C38 
C39 
C40 

C41 
C42 
C43 
C44 
C45 

C46 
C47 
C48 
C49 

C50 

C9 

CR1 

CR2 

CR3 

CR4 

PI 
P2 
Rl 
R2 
R3 

R4 
R5 
R6 
R7 

R8 

R9 

RIO 

Rll 

R12 

R13 

R14 
R15 
R16 
R17 

RIB 



HP Part Number 



30350-60001 

0180-0Z29 

0160-2055 

0160-2055 

0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
C 160-20 55 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0180-0229 

0180-0229 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0180-0229 

0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 

0180-0229 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0180-0229 

0180-0229 
0160-2055 
0160-2055 
0160-2055 
0160-0127 

0160-0127 
0160-0127 
0160-0127 
0160-2055 
0160-0127 

0160-0127 
0160-2055 
0160-2055 
0160-0153 
0160-0153 

0160-2055 
1990-0325 
1990-0325 
1990-0325 
1990-0325 

1251-3090 
1251-3090 
1810-0030 
1810-0045 
0757-0407 

0757-0407 
0757-0407 
1810-0030 
1810-0045 
0757-0407 

1810-0045 
0757-0198 
0757-0198 
0757-0198 
0757-0198 

0757-0198 
0757-0198 
0757-0198 
0757-0198 
0757-0198 



Qty 



i 

7 
35 



Description 



INPUT PCA 

CsFXD ELECT 33 UF 10 * 10VDCM 
CsFXO CER 0.01 UF 480-202 100VOCM 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20? 100VDCW 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* lOQVDCW 
C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 10QVDCW 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 
CSFXO CER O.OX UF +80-20* 100V0CM 
CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCM 

CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 1O0V0CH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VOCH 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 

CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 

CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CH 

CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 
CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCM 

CsFXD CER 1.0 UF 20* 25VDCW 
CsFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 
CSFXD CER 1.0 UF 20* 25V0CH 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 
CsFXO CER 1.0 UF 20* 25V0CW 

CsFXO CER 1.0 UF 20* 25VDCW 
CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 
CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 
CSFXD MY 0.001 UF 10* 200VDCW 
CsFXD NY 0.001 UF 10* 200VDCH 

CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 
DIODESVISIBLE LIGHT EMITTER 
DI00ESVISI8LE LIGHT EMITTER 
DIODESVISIBLE LIGHT EMITTER 
DIODESVISIBLE LIGHT EMITTER 

CONNECTORSR £ P 50 MALE CONTACT 
CONNECTOR sR t P 50 MALE CONTACT 
NETWORKS? RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 
RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5* 0.15M 
RSFXD MET FLM 200 OHM 1* 1/8W 

RsFXD MET FLM 200 OHM IX 1/8M 
RsFXO MET FLM 200 OHM 1* 1/8M 
NETH0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15M EA 
RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5* 0.15H 
RSFXD MET FLM 200 OHM 1* 1/8H 

RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5* 0.15W 
RsFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/2H 
RsFXO MET FLM 100 OHM 1* 1/2H 
RsFXD MET FLM 100 OHM It 1/2H 
RsFXO MET FLM 100 OHM IX 1/2H 

RSFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/2H 
RSFXO MET FLM 100 OHM 1* 1/2H 
RsFXO MET FLM 100 OHM 1* 1/2H 
RSFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/2H 
RsFXD MET FLM 100 OHM 1* 1/2W 



Mfr 
Code 



28480 
28480 
56289 
56289 
56289 

56289 
5628S 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
2848C 

28480 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
28480 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

28480 
56289 
56289 
56289 
28460 

28480 
56289 
56289 
56285 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
56289 
56289 
56289 
56289 

56289 
2848C 
28480 
28480 
28480 

66346 
66346 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 
28480 

28480 
28480 
28480 
28480 

28480 



Mfr Part Number 



30350-60001 

0180-C229 

C023F1Q1F103ZS22-CDH 

CC23F1CIF103ZS22-UIH 

C023F101F103ZS22-COH 

C023FIC1F103ZS22-CDH 
C023F1Q1F103ZSZ2-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
C023F101F103ZS22-CDH 
CC23F101F1C3ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
0180-0229 

0180-0229 

CC23F101F1C3ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

CC23F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-COH 
0180-0229 

C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-CDH 
C023F101F103ZS22-C0H 
C023F101F103ZS22-CDH 

0180-0229 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-CDH 

C023F101F103ZS22-C0H 

0180-0229 

0180-0229 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-COH 

5C13CS-CML 

5C13CS-CML 

5C13CS-CML 

5C13CS-CML 

C023F101F103ZS22-CDH 

5C13CS-CML 

5C13CS-CML 

C023F101F103ZS22-COH 

C023F101F103ZS22-CDH 

192P10292-PTS 

192P10292-PTS 

C023F101F103ZS22-C0H 

1990-0325 

1990-0325 

1990-0325 

1990-0325 

3433-2002 
3433-2002 
1810-0030 
1810-0045 
0757-0407 

0757-C407 
0757-0407 
1810-0030 
1810-0045 
0757-0407 

1810-0045 
07S7-0J.98 
0757-0198 
0757-0198 
0757-0198 

0757-C198 
0757-0198 
0757-0198 
0757-C198 
0757-0198 
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Table 2-60. Input PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


R19 


0757-0198 




R:FX0 MET FLM 100 OHM IX 1/2M 


2848C 


0757-0198 


R20 


0757-0198 




R:FXD MET FLM 100 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-0198 


R21 


0757-0198 




R:FXD MET FLM 100 OHM IX 1/2W 


2848 


0757-0198 


R22 


0757-0198 




R:FX0 MET FLM 100 OHM IX 1/2W 


28480 


0757-C1S8 


R23 


1810-0030 




NETU0RKI7 RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


R24 


0698-3159 


2 


R:FX0 MET FLM 26. IK OHM IX 1/8H 


28480 


C698-3159 


R25 


0698-3159 




R:FXO MET FLM 26.1K OHM IX 1/8H 


28480 


0698-3159 


R26 


1810-0045 




RESISTOR PACKS7 RES. 200 OHM 5X 0.15H 


284BC 


1810-0045 


R27 


1810-0030 




NETWORK:? RESISTORS IK OHM 5X 0.15W EA 


28480 


1810-0030 


SI 


3101-1670 


16 


SHITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S2 


3101-1670 




SHITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S3 


3101-1670 




SMITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S4 


3101-1670 




SHITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S5 


3101-1670 




SHITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S6 


3101-1670 




SWITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S7 


3101-1670 




SUITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S8 


3101-1670 




SHITCH:TQGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S9 


3101-1669 


21 


SWITCH:TOGGL£ SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S10 


3101-1669 




SMITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


71C1CB2-J4X 


Sll 


3101-1669 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S12 


3101-1668 


18 


SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 C8E-J4 


S13 


3101-1668 




SMITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S14 


3101-1668 




SHITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S15 


3101-1669 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S16 


3101-1669 




SHITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S17 


3101-1669 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S18 


3101-1668 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S19 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S20 


3101-1668 




SNITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S21 


3101-1669 




SMITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S22 


3101-1669 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S23 


3101-1669 




SWITCH: TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S24 


3101-1668 




SUITCHSTQGGLE SPOT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S25 


3101-1668 




SMITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S26 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S27 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S28 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S29 


3101-1668 




SMITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S30 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S31 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S32 


3101-1669 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S33 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S34 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S35 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S36 


3101-1668 




SWITCH: TOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S37 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S3S 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S39 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S40 


3101-1668 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S41 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S42 


3101-1668 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 


09353 


7101 CBE-J4 


S43 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S44 


3101-1669 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S45 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S46 


3101-1670 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S47 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S48 


3101-1669 




SWITCH:TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S49 


3101-1670 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S50 


3101-1670 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S51 


3101-1670 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S52 


3101-1670 




SWITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CS2-J4X 


SS3 


3101-1670 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S54 


3101-1670 




SWITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S55 


3101-1670 




SWITCH:TOGGLE SPOT SUB-MINIAT JAOE GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S56 


3101-0973 


1 


SWITCHsSLIOE DPOT 0.5A 125V AC/OC 


79727 


G126-0018 


TBI 


0360-1735 


1 


BARRIER BL0CK:4 TERMINALS 6-32 SCREW 


98410 


45004-3515 


U2 


1820-0262 


5 


ICSTTL 8-BIT PAR-1N SER-OUT SHIFT REG. 


1204C 


SD9936 


U3 


1820-0370 


2 


IC:TTL HS OUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74HCCN 


U4 


1820-0615 


21 


IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U5 


1820-0141 


2 


IC:TTL QUAD 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U6 


1820-0621 


15 


IC:TTL OUAD 2-INPT NANO BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U7 


1820-0621 




ICSTTL OUAD 2-INPT NANO BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U8 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COH. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U8 


1820-0424 


2 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U9 


1820-0615 




IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 



2-203 
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Table 2-60. Input PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 


U10 


1820-0535 


6 


IC:TTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


Ull 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-1 NPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U12 


1820-0615 




IC:TTL 8-1 NPT MULTIPLEXER U/COM. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U13 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COH. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U14 


1820-0615 




IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U15 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER H/COH. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


Ulb 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U17 


1820-0615 




IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER M/C0M.ENA8LE 


04713 


FAIR 9312 


U18 


1820-0615 




IC:TTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U19 


1820-0621 




IC:TTL QUAD 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U20 


1820-0621 




ICSTTL OUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U21 


1820-0621 




ICsTTL OUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


C1295 


SN7438N 


U22 


1820-0621 




ICSTTL OOAO 2-INPT NAND BUFFER W/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U23 


1820-0621 




ICsTTL QUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U24 


1820-0621 




ICSTTL QUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U25 


1820-0621 




ICSTTL QUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U26 


1820-0621 




ICsTTL QUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U27 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


S09936 


U28 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12C40 


SD9936 


U29 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U30 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER H/COH. ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U31 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U32 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/C0M.ENA8LE 


04713 


FAIR 9312 


U33 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U34 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


S09936 


U35 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U36 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U37 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U3S 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U39 


1820-0615 




ICsTTL 8-INPT MULTIPLEXER M/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U40 


1820-0621 




ICSTTL QUAD 2-INPT NAND BUFFER H/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U41 


1820-0374 


1 


ICsTTL HS OUAL 4-INPT ANO GATE 


01295 


SN74H21N 


U42 


1820-0512 


2 


ICsTTL HS OUAL D F/F<35 MHZ MIN.l 


01295 


SN74H74N 


U43 


1820-0695 


1 


ICsTTL SHS DUAL J-K F/F M/PRESET 


01295 


SN74S113N 


U44 


1820-0621 




ICsTTL QUAO 2-INPT NANO BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U45 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U46 


1820-0621 




ICSTTL QUAO 2-INPT NAND BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U47 


1820-0621 




ICSTTL QUAD 2-INPT NANO BUFFER H/OPEN C 


01295 


SN7438N 


U48 


1820-0233 


2 


ICsTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN74193N 


U49 


1820-0233 




ICSTTL SYNUP-ON 4-BIT BINARY COUNTER 


01295 


SN74193N 


USO 


1620-0512 




ICSTTL HS DUAL D F/F(35 MHZ MIN.) 


01295 


SN74H74N 


U51 


1 620-0424 




ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74HC4N 


U52 


1820-0207 


2 


ICsTTL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR 


28480 


1820-C207 


U53 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI. 2-INPT ANO ORIVER 


0129 5 


SN75451P 


U54 


1620-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND ORIVER 


01295 


SN75451P 


U55 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U56 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI. 2-INPT AND ORIVER 


01295 


SN75451P 


U57 


1820-0370 




ICsTTL HS QUAD 2-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H00N 


U58 


1820-0141 




ICSTTL QUAD 2-INPT ANO GATE 


04713 


MC3001P 


U59 


1820-0207 




ICsTTL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR 


28480 


1820-0207 


U60 


1820-0615 




ICSTTL 8-INPT MULTIPLEXER W/COM.ENABLE 


04713 


FAIR 9312 


U61 


1820-0621 




ICsTTL QUAD 2-INPT NAND BUFFER M/OPEN C 


01295 


SN7438N 


W2 


8159-0005 




JUMPER WIRE 


28480 


8159-0C05 
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Figure 2-59. Input PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-61. Display PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30350-600D2 




DISPLAY PCA 


28^80 


30350-60002 


Cl 


0180-0225 


9 


C:FXO ELECT 33 UF 103! 10V0CH 


28480 


0180-0229 


C2 


0180-0229 




CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCH 


28460 


0180-0229 


C3 


0180-022 9 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0i80-0229 


C4 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C5 


0160-2055 


21 


CsFXD CER 0.01 UF +80-201 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C6 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56 289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C7 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCN 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C8 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-201 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C9 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F1032S22-C0H 


CIO 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


Cll 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100W0CW 


562 89 


C023F101F103ZS22-COH 


C12 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-203: 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C13 


0160-2055 




CtFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C14 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


S6289 


C023F1OIF103ZS22-CDH 


C15 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C16 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C17 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


CIS 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C19 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C20 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C22 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C23 


0180-0229 




CsFXD ELECT 33 UF 10* 1QVDCW 


23480 


0160-0229 


C24 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C25 


0180-022* 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C26 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10V0CM 


28480 


0180-0229 


C27 


0180-0229 




C:FX0 ELECT 33 UF 10* 10V0CH 


28480 


0180-0229 


C26 


0160-2055 




C:FXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562S9 


C023F101F103ZS22-COH 


CR1 






THRU 






CR64 


1990-0325 


64 


DIOOESVISIBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


PI 


12S1-3090 


1 


CQNNECTORSR C P 50 HALE CONTACT 


66346 


3433-2002 


TBI 


0360-1735 


1 


BARRIER BLOCK:* TERMINALS 6-32 SCREW 


98410 


45004-3515 


Ul 


1810-0037 


2 


RESISTOR ARRAY: IK OHM 2* IN EACH 


28480 


1810-0037 


U2 


1810-012* 


8 


RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U3 


1820-0742 


8 


ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930B59X 


U4 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY:8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U5 


1820-0742 




ICtTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U6 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY:8 X 200 OHH 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U7 


1820-0 742 




IC:TTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U8 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY: 8 X 200 OHM 21 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


US 


1820-0742 




ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


UIO 


1820-0424 


1 


IC:TTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


Ull 


1820-0373 


2 


ICSTTL HS OUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 


U12 


1820-0141 


4 


IC:TTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U13 


1820-0294 


2 


IC:TTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SD9935 


U14 


1820-0141 




IC:TTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U15 


1820-0141 




IC:TTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


U16 


1820-0294 




ICSTTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SD9935 


U17 


1820-0141 




ICSTTL OUAO 2-INPT AND GATE 


04713 


MC3001P 


UIB 


1820-0373 




ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANO GATE 


01295 


SN74H20N 


U19 


1820-0535 


1 


ICSTTL OUAL PERI. 2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U20 


1810-0124 




RESISTOR ARRAY: 8 X 200 OHM 2* 1-3/ 4U 


28480 


1810-0124 


U21 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U22 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U23 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U24 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U25 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U26 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U27 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U28 


1810-0037 




RESISTOR ARRAYslK OHH 2* 1M EACH 


2S480 


1810-0037 



2-206 







CB1 
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CR6 
CB 
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CR10 
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1* 
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CIO 




I* 


CR16 










+ 1 


04] 


CI | + 


C2 


C3 


C14 
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M O 
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J CS 


US 


\' 
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j ° 
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{ 




U, (J 
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U6 


< 
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< 
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, C18 
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El 

• 
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1 
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Figure 2-60. Display PCA, Parts Location Diagram 
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Table 2-62. Hardware Maintenance Panel, Replaceable Parts 



To Be Supplied 
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oqqo Replaceable Parts 
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Figure 2-61. Hardware Maintenance Panel, Exploded View 
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Table 2-63. Input PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30352-60001 


i 


INPUT PCA 




28460 


30352-60001 


Cl 


0160-2055 


16 


CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 




56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C2 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF ♦80-20* 100VDCM 




56289 


C023F10IF103ZS22-CDH 


C3 


0180-0229 


5 


CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCM 




28480 


0180-0229 


C4 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 




56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C5 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 




56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C6 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 




56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C7 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 




56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C8 


0160-2 055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 




56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CS 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VDCM 




28480 


0180-0229 


CIO 


0180-022 9 




CsFXD ELECT 33 UF 10* 10VDCW 




28480 


0180-0229 


Cll 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 




56 289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C12 


0180-0229 




CsFXD ELECT 33 UF 10* 10V0CM 




28480 


0180-0229 


C13 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-2 0* 100VDCM 




56 2 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C14 


0160-2055 




CSFXO CER O.Oi UF +80-20* 100VDCH 




562 89 


C023F101F103ZS22-C0H 


C15 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 




56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C16 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 




56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C17 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 




56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C16 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 




56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C19 


0180-022 9 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 




28480 


0180-0229 


C20 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 




56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 




56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


PI 


125103090 


1 










Rl 


07 57-1000 


1 


RsFXD MET FLH 51.1 OHH 1* 1/2M 




28480 


0757-1000 


R2 


1810-0030 


2 


NETU0RKS7 RESISTORS IK OHM 5* 0.15H EA 


28480 


1810-0030 


R3 


1810-0030 




NETM0RKS7 RESISTORS IK OHH 5* 0.15M EA 


28480 


1810-0030 


SI 


3101-1669 


18 


SNITCHS TOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


S2 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S3 


3101-1669 




switch: toggle spot sub-hiniat jade 


GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


S4 


3101-1668 


12 


SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S5 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 C8E-J4 


S6 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S7 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


se 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


S9 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S1Q 


3101-1666 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


Sll 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S12 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S13 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S14 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S16 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S17 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-HINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


sie 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


SIS 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S20 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S21 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S22 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-HINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S23 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-HINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S24 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-HINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S25 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S26 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 CBE-J4 


S27 


3101-1668 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIATURE 




09353 


7101 C8E-J4 


S28 


3101-1670 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S29 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101C82-J4X 


S30 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S31 


3101-1670 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-HINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S32 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-HINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S33 


3101-1670 




SUITCHSTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S34 


3101-1669 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7101CB2-J4X 


S35 


3101-1670 




SUITCHsTOGGLE SPOT SUB-MINIAT JAOE 


GRAY 


09353 


7108CB2-J4X 


S36 


3101-1670 




SMITCHSTOGGLE SPDT SUB-MINIAT JADE 


GRAY 


09353 


7108C82-J4X 


ill 


1820-0307 


12 


ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


MC836P 


U2 


1820-0307 




ICSOTL HEX INVERTER 




04713 


HC836P 


U3 


1820-0307 




ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


MC836P 


U4 


1820-0262 


5 


ICsTTL 8-BIT PAR-1N SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U5 


1820-0307 




ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


MC836P 


U6 


1820-0307 




ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


HC836P 


U7 


1820-0307 




ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


MCB36P 


U8 


1820-0307 




ICSOTL HEX INVERTER 




04713 


MC836P 


U9 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


S09936 


U10 


1820-0307 




ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


HC836P 


Ull 


1820-0307 




ICSOTL HEX INVERTER 




04713 


MC836P 


U12 


1820-0262 




ICSTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U13 


1820-0262 




ICsTTL 8-BIT PAR-IN SER-OUT SHIFT REG. 


12040 


SD9936 


U14 


1820-0307 




ICSDTL HEX INVERTER 




04713 


MC836P 



2-210 
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Replaceable Parts 



Table 2-63. Input PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



HP Part Number 



Qty 



Description 



Mfr 
Code 



Mfr Part Number 



HIS 
U16 
1117 
1118 
U19 

U20 
U21 
U22 

U23 



1820-0262 
1820-0307 
1820-0S35 
1820-0307 
1820-0621 

1320-0373 
1820-0535 
1820-0424 
1820-0373 



ICSTTL 8-8IT PAR-IN SER-GUT SHIFT REG. 

ICsOTL HEX INVERTER 

ICJTTL DUAL PERI.2-INPT ANO ORIVER 

ICSOTL HEX INVERTER 

ICSTTL QUAD 2-INPT NINO SUFFER H/OPEN C 

ICSTTL HS DUAL 4-INPT NANC GATE 
ICSTTL DUAL PERI.2-INPT AND CRIVER 
ICSTTL HS HEX INVERTER 
ICSTTL HS DUAL 4-INPT NAND GATE 



12040 
04713 
01295 
04713 
01295 

01295 
01295 
04713 
01295 



S09936 

HC836P 

SN75451P 

MC836P 

SN7438N 

SN74H20N 
SN75451P 
SN74H04N 
SN74H20N 
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Figure 2-62. Input PCA, Parts Location Diagram 
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Replaceable Parts 



Table 2-64, Display PCA, Replaceable Parts 



Reference 
Designation 


HP Part Number 


Qty 


Description 


Mfr 
Code 


Mfr Part Number 




30352-60002 




DISPLAY PCA 


28480 


30352-60002 


Cl 


0180-0229 


9 


CSFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


C2 


0160-2055 


31 


CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F1032S22-C0H 


C3 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C4 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C5 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCH 


56289 


C023F101F1032S22-CDH 


C6 


0160-2055 




C:FXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C7 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCM 


28480 


0180-0229 


Cfe 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C9 


0180-0229 




C:FXO ELECT 33 UF 10* 10VCCW 


28480 


0180-0229 


CIO 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


Cll 


0160-2055 




CSFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VOCW 


56289 


C023F1O1F103ZS22-C0H 


CU 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VOCW 


28480 


0180-0229 


C13 


0180-0229 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VOCU 


28480 


0180-0229 


C14 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C15 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C16 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C17 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


CIS 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C19 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C20 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C21 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C22 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C23 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCU 


56289 


C023F101F 103ZS 22-COH 


C24 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCH 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C25 


0180-022 9 




CSFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCW 


28480 


0180-0229 


C26 


0160-2055 




CsFXD CER 0.01 UF +80-20* 100VDCK 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C27 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VOCM 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C28 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-202 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-C0H 


C29 


0160-2055 




CSFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCU 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C30 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CM 


56289 


C023F101F103ZS22-CDH 


C31 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100VDCW 


562 89 


C023F101F103ZS22-CDH 


C32 


0160-2055 




CsFXO CER 0.01 UF +80-20* 100V0CW 


56289 


C023F101F103ZS22-COH 


C33 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10VDCH 


28480 


0180-0229 


C34 


0180-0229 




CsFXO ELECT 33 UF 10* 10V0CW 


28480 


0180-0229 


CR1 






THRU 






CD 140 


1990-0325 


14 


OIOOESVISIBLE LIGHT EMITTER 


28480 


1990-0325 


PI 


1251-3090 


1 


CONNECTORSR S P 50 MALE CONTACT 


66346 


3433-2002 


TBI 


0360-1735 


1 


BARRIER BLOCKS* TERMINALS 6-32 SCRE* 


98410 


45004-3515 


Ul 


1810-0124 


18 


RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4H 


28480 


1810-0124 


U2 


1820-0742 


18 


ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U3 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2X 1-3/4M 


28480 


1810-0124 


U4 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


US 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U6 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U7 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4H 


28480 


1810-0124 


ua 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U9 


1810-0037 


4 


RESISTOR ARRAYS IK OHM 2* 1M EACH 


28480 


1810-0037 


U10 


1820-0424 


1 


ICsTTL HS HEX INVERTER 


04713 


SN74H04N 


Ull 


1820-0535 


9 


ICSTTL DUAL PERI.2-INPT AND ORIVER 


01295 


SN75451P 


U12 


1820-0535 




ICsTTL DUAL PERI.2-INPT AND ORIVER 


01295 


SN75451P 


U13 


1820-0294 


2 


ICSTTL 8-BIT SER-IN PAR OUT SHIFT REG 


12040 


SO 9935 


U14 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI.2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN 7545 IP 


U15 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI.2-INPT ANO ORIVER 


01295 


SN75451P 


U16 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI.2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U17 


1820-0535 




ICSTTL OUAL PERI.2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U18 


1820-0294 




ICSTTL 8-BIT SER-IN PAR GUT SHIFT REG 


12040 


SD9935 


U19 


1820-0535 




ICsTTL OUAL PERI.2-INPT AND ORIVER 


01295 


SN75451P 


U20 


1820-0535 




ICSTTL DUAL PERI.2-INPT AND DRIVER 


01295 


SN75451P 


U21 


1820-0373 


1 


ICsTTL HS DUAL 4-INPT NANC GATE 


01295 


SN74H20N 


U22 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYsS X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U23 


1820-0742 




ICsTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930B59X 


U24 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYSS X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U25 


1820-0742 




ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U26 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYSS X 200 OHM 2* 1-3/4W 


28480 


1810-0124 


U27 


1820-0742 




ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


1128 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS 8 X 200 OHM 2* 1-3/4M 


28480 


1810-0124 


U29 


1820-0742 




ICSTTL DUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U30 


1820-0608 


1 


ICSTTL 1 OF DECODER H/ENABLE 


04713 


MC4006P 


U31 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYSS X 200 OHM 2* 1-3/4* 


28480 


1810-0124 


U32 


1820-0742 




ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U33 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2* 1-3/4H 


28480 


1810-0124 


034 


1820-0742 




ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U35 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS8 X 200 DHM 2* 1-3/4H 


28480 


1610-0124 


U36 


1320-0742 




ICSTTL OUAL 4-BIT LATCH 


07263 


U6N930859X 


U37 


1810-0124 




RESISTOR ARRAYS 8 X 200 OHM 2* 1-3/ 4W 


28480 


1810-0124 



2-213 



Replaceable Parts 



Table 2-64. Display PCA, Replaceable Parts (Continued) 



Reference 
Designation 



U38 
U39 
U40 
U41 
U42 

U43 
U44 
U45 
U46 
U47 

U48 
U49 
U50 
U51 
U52 

U53 

U54 



HP Part Number 



1820-0742 
1820-0535 
1810-0037 
1810-0124 
182J-0742 

1810-0124 
1820-0742 
1820-0742 
1820-0742 
1810-0124 

1820-0742 
1810-0037 
1810-0124 
1810-0124 
1820-0742 

1810-0037 
1810-0124 



Qty 



Description 



IC:TTL OUAL 4-BIT LATCH 
IC:TTL OUAL PERI.2-INPT AND ORIVER 
RESISTOR ARRAYUK OHM 2* 1W EACH 
RESISTOR ARRAY:B X 200 OHM 2* 1-3/4M 
ICsTTL OUAL 4-BIT LATCH 

RESISTOR ARRAYJ8 X 200 OHM 21 1-3/4W 

ICsTTI. OUAL 4-BIT LATCH 

IC:TTL OUAL 4-BIT LATCH 

IC:TTL OUAL 4-BIT LATCH 

RESISTOR ARRAY38 X 200 OHM 21 1-3/4W 

ICiTTL OUAL 4-BIT LATCH 
RESISTOR ARRAYUK OHM 21 1W EACH 
RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 21 1-3/4W 
RESISTOR ARRAYS8 X 200 OHM 2» 1-3/4W 
IC:TTL OUAL 4-BIT LATCH 

RESISTOR ARRAYUK OHM 231 1W EACH 
RESISTOR ARRAY:8 X 200 OHM 21 1-3/4W 



Mfr 
Code 



07263 
01295 
28480 
28480 
07263 

28480 
07263 
07263 
07263 
28480 

07263 
28480 
28480 
28480 
07263 

28480 

28480 



Mfr Part Number 



U6N9308S9X 

SN75451P 

1810-0037 

1810-0124 

U6N930859X 

1810-0124 

U6N930859X 
U6N930859X 
U6N930859X 
1810-0124 

U6N930859X 
1810-0Q3 7 
1810-0124 
1810-0124 
U6N930859X 

1810-0037 
1810-0124 
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Table 2-65. Reference Designations and Abbreviations 



REFERENCE DESIGNATIONS 


A 


= assembly 


K 


= relay 


TB 


= terminal board 


B 


= motor, synchro 


L 


= inductor 


TP 


= test point 


BT 


= battery 


M 


= meter 


U 


= integrated circuit, non- 


C 


= capacitor 


P 


= plug connector 

= semiconductor device 
other than diode or 
integrated circuit 




repairable assembly 


CB 
CR 
DL 
DS 


= circuit breaker 
= diode 
= delay line 
= indicator 


Q 


V 

VR 
W 


= vacuum tube, 
photocell, etc. 
= voltage regulator 
= jumper wire 


E 


= Misc electrical parts 


R 


= resistor 


X 


= socket 


F 


= fuse 


RT 


= thermistor 


Y 


= crystal 


FL 


= filter 


S 


= switch 


Z 


= tuned cavity, network 


J 


= receptacle connector 


T 


= transformer 






ABBREVIATIONS 




A 


= amperes 


gra 


= gray 


PCA 


= printod-circuit assembly 


ac 


= alternating current 


grn 


= green 


PWB 


= painted-wiring board 


Ag 


= silver 






phh 


= phillips head 


Al 


= aluminum 


H 


= henries 


pk 


= peak 


ar 


= as required 


Hg 


= mercury 


P-P 

Pt 

prv 


= peak-to-peak 

= point 

= peak inverse voltage 


adj 


°= adjust 


hr 


= hour(s) 


assy 


= assembly 


Hz 


= hertz 


PNP 


= positive-negative-positive 






hdw 


= hardware 


pwv 


= peak working voltage 


b 


= base 


hex 


= hexagon, hexagonal 


pore 


= porcelain 


bp 


= bandpass 






posn 


= position (s) 


bpi 


= bits per inch 


ID 


= inside diameter 


pozi 


= pozidrive 


Wk 
blu 
brn 


= black 
= blue 
= brown 


IF 

in. 


= intermediate frequency 
= inch, inches 


rf 


= radio frequency 


brs 


= brass 


I/O 


= input/output 


rdh 


= round head 


Btu 


= British thermal unit 


int 


= internal 


rms 


= root-mean-square 


BeCu 


= beryllium copper 


incl 
insul 


= include(s) 

= insulation, insulated 


rwv 


= reverse working voltage 


cpi 
coll 


= characters per inch 
= collector 


impgrg 
incand 


= impregnated 
= incandescent 


rect 
r/min 


= rectifier 

= revolutions per minute 


cw 


= clockwise 


ips 


= inches per second 


RTL 


= resistor-transistor logic 


ccw 


= counterclockwise 




= kilo<10 3 ), kilohm 






cer 


= ceramic 


k 


s 


= second 


com 


= common 


IP 


= low pass 


SB,TT 


= slow blow 


crt 


= cathode-ray tube 






Se 


= selenium 


CTL 


= complementary-transistor 


m 


= milli (1CT 3 ) 


Si 


= silicon 


cath 


logic 
= cathode 


M 
My 


= mega (10 6 ), megohm 
= Mylar 


scr 


= silicon controlled rectifier 


Cdpl 


= cadmium plate 


mfr 


= manufacturer 


sst 


= stainless steel 


comp 


= composition 


mom 


= momentary 


stl 


= steel 


conn 


= connector 


mtg 


= mounting 


5 pel 


= special 


compl 


= complete 


misc 


= miscellaneous 


spdt 


= single-pole, double-throw 






met. ox. 


= metal oxide 


spst 


« single-pole, single-throw 


dc 


= direct current 


mintr 


= miniature 






dr 


= drive 










DTL 


= diode-transistor logic 


n 


= nano (10" 9 ) 


Ta 


~ tantalum 


depc 


= deposited carbon 


nc 


= normally closed or no 


td 


= time delay 


dpdt 


= double-pole, double-throw 




connection 


Ti 


= titanium 


dpst 


= double-pole, single-throw 


We 


= neon 


tgi 


= toggle 






no. 


= number 


thd 


= thread 


em 


= emitter 


n.o. 


= normally open 


tol 


= tolerance 


ECL 


= emitter-coupled logic 


np 


= nickel plated 


TTL 


= transistor transistor logic 


ext 


= external 


NPN 


= negative-positive-negative 






encap 


= encapsulated 


NPO 


= negative-positive zero (zero 






elctlt 


= electrolytic 


NSR 


temperature coefficient) 
= not separately replaceable 


U<JU) 


= micro (10" 6 ) 


F 


= farads 


NRFR 


= not recommended for field 


V 


= volt(s) 


FF 


= flip-flop 




replacement 


var 


= variable 


flh 


= flat head 






vio 


= violet 


flm 


= film 


OD 


= outside diameter 


Vdcw 


= direct current working volts 


fxd 


= fixed 


OBD 


= order by description 






filh 


= fillister head 


orn 


= orange 


W 


= watts 






ovh 


= oval head 


WW 


= wirewound 


G 


= giga (10 9 ) 


oxd 


= oxide 


wht 


= white 


Ge 


= germanium 






WIV 


= working inverse voltage 


gi 


= glass 


P 


= pico (10" 12 > 






gnd 


= ground(ed) 


PC 


= printed circuit 


yel 


= yellow 
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Table 2-66. Code List of Manufacturers 



The following code numbers are from the Federal Supply Code for Manufacturers Cataloging Handbooks H4-1 and 
H4-2, and the latest supplements. 



Code 

No. 



Manufacturer 



Address 



Code 
No. 



Manufacturer 



Address 



00853 

01121 
01295 

02735 



04713 

09353 
12040 
18324 
28480 
56289 



Sangamo Electric Co., 

Pickens Division Pickens, S.C. 

Allen Bradley Co Milwaukee, Wis. 

Texas Instruments, Inc. 

Transistor Products Div. . . . Dallas, Texas 

Radio Corp. of America, Semi- 
conductor and Materials 
Division Somerville, N.J. 

Motorola Inc. Semiconductor 

Prod. Div Phoenix, Arizona 

C & K Components Inc Newton, Mass. 

National Semiconductor Corp. Danbury, Conn. 

Signetics Corp Sunnyvale, Cal. 

Hewlett-Packard Co Palo Alto, Cal. 

Sprague Electric Co. . . . Worth Adams, Mass. 



66346 

72136 
72982 
75382 
79727 
80131 



81640 

84171 
91418 
91508 
98410 



Minnesota Mining & Mfg. Co. 

Revere Mincom Div St. Paul, Minn. 

Electro Motive Mfg. Co., Inc. . . Willimantic, Conn. 
Erie Technological Products, Inc. . . Erie, Pa. 

Kulka Electric Corp Mt. Vernon, N. Y. 

Continental-Wirt Electronics Corp. . Philadelphia, Pa. 
Electronic Industries Association, 

Standard tube or semi-conductor device, 

any manufacturer 

Controls Co. of America 

Control S vitch Division . . . Foleroft, Pa. 

Arco Electronics I r 'j Great Neck, N.Y. 

Radio Materials Co Chicago, III. 

Augat Inc Attleboro, Mass. 

Etc Inc Cleveland, Ohio 
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CERTIFICATION 

The Hewlett-Packard Company certifies that this instrument was 
thoroughly tested and inspected and found to meet its published 
specifications when it was shipped from the factory. The Hewlett- 
Packard Company further certifies that its calibration measure- 
ments are traceable to the U.S. National Bureau of Standards to 
the extent allowed by the Bureau's calibration facility. 
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